УУДАЙ ПРОЛЕТАРИНАР, НЭГЭДЭГТЫ! 


УРЯАД УП 


обкомой, Улаан-Үдын горкомой, 


40-дэхи жэлээ зарама 


Буряадай АССР-эй Верховно 
Соведэй Президиумдэ 


Буряадай АССР-эй Верховно Со- 
ведэй Президиум түрүүн абайан шиид- 
хэбэреэ хубилгажа, Буряадай АССР-эй 
зургаадахи зарлалай Верховно Соведэй 
нэгэдэхи сессиие Улаан-Үдэ хотодо 
1963 оной апрелиин 1-дэ зарлаха гэжэ 
тогтообо. 


Буряадай АССР-эй Верховно Соведэй орган 


Буряадай 


! 


Россин Федерациин ХүдӨө ажахын ТҮ- 
иин управленинүүдэй начальнигуудые 
8, партийна комитедүүдэй секретарьнуу- 
108адажа. байһан бүхы хүнүүдые Ком- 
альна Комитедэй, Советскэ правитель- 
йар амаошалнаб. (Удаан альга ташалга). 
Й ЦК-тай ноябриин Пленумэй шиидхэ- 
ртийна болон советскэ органуудай шэ- 
Түүлээр зарлагдалан Россин Фе- 
ын хүдэлмэрилэгшэдэй түрүүшын ехэ 
ШЭНэдхэлгэнүүдэй ямар нэгэн дүнгүүд 
Мунис байгуулалтын хэрэгтэ ямар Үрэ 
Тухай хэлэхэ үшөө эртэ байһаниинь мэ- 
МЫе бидэнэр жэлэй Эсэстэ гаргаха бай- 


ртийна талаар хүтэлбэрилгые шэнэдхэн 
1 хамшагта үрэ ДүнГүүдые үгэхэ, ком- 
хә түсэбүүдые бэелүүлхэ хэрэг түргэд- 
йар ЭТИГЭНЭ. 

0ветскә органуудай ямараар Шшэнэдхэн 
1 айн мәдэнэт. Энэ хубилалтын гол уд- 
хэлэхэ болоо һаа, партийна организа- 
д29рэ хүрэтэрвө үйлэдбэрийн шэнжэ ба- 
ана. ЦК-гай Пленумэй шиидхэбэриин 
управленинүүдэй партийна комитедүүд, 
юн промышленна. обкомууд. крайкомууд, 
\дай компартинуудай ЦК-гай зүгһөө ХҮ- 
илхә бюро болон промышленностиие 
јайгуулагданхай. 

[Тәр советскэ органууд шэнэдхэн бай- 
таэнь партимнай хүдөө ажахын органуү- 
һан байна. Хүдөө ажахын министерст- 
Гаһамнай мэдээжэ. Хүдөө ажахын үйлэд- 


рр коммунизм үргэн далайсатайгаар 
Энә үедэ үйлэдбэриин Тодорхой асуу- 
э манай кадрнуудай бүхы хүсэ шада- 
Тизндхэхы шадабаряат бүрин зорюулжа 
ые партиин зүгһөө хүтэлбэрилдэг бай- 


ын байгуулалтые хүтэлбэрилгэда пар- 
1 түхай. Владимир Ильич Ленинэй хэлэ- 
бә дахин Дануулхые хүсэнэб, Октяб- 
Йһанай һүүлээр, засагаа гартаа абаһа- 
Е хүдәлмәришэн ангиин, бүхы арадай 
10 эқономическа байгуулалтада 30рюў- 
0 Совет засагай ээлжээтэ зорилгонууд 
В.И. Ленин заагаа һән. Мүнөө поли- 
)номико булюу ехэ удха шанартай гэ- 
Онеолон тэмдэглэдэг бэлэй. Промыш- 
ажахые хүгжөөхэ, ороной өөры- 
їриие бэхижүүлхэ, арадай байдал улам 
Гарти болон гүрэнэй бүхы ажал ябуул- 
Шинь болоно гэжэ Владимир Ильич 


яе экономико байгуулхые уряалхаһаа 
е хайшан гээд бэелүүлхэб гэжэ ха- 
їе әлектәын элшэ хүсөөр хангаһан, тү- 
три байгуулїан, кооперативна түсэбэй 
овиие шэнэдхэн байгуулһан ушарнууд 
їнүнизм байгуулха Тухай Ленинескэ 09- 
(й бодото бэелэл болоно. 

й хүсэдөөр үндэһэлэн, промышленность, 
ажихыг. партийна талаар  хүтэлбэрил- 
шөнэтхэн хүбилгажа байнабди. Партиин 
дүулганууд агууехэ Ленинэй һанал б0до- 
гїжэ бидэнэр мүнөө омогорхолтойгоор 
бли. (Нэрьемэ альга ташалга). 
хүтэлбэрилхэ Пайн арга манай пар- 
зүбшөөхэ бэзэт гэжэ би һананай. 
шинүүд, үйлэдбэриин УПравленинүүдэй 
ї шэнэ эрхэ байдалда ажахы бүхэнэй 
п ЭМХИЛХЭХЭ, колхоз. <0вхозуудай 
бүри һайнаар ашаглаха ехэ арга б0- 


раа байгшад, Советекэ Союзай эгээл 
Росин Фелерациие түлөөлнәт. Хүлөө 
е бүри элбэгээр абаха ниитэ партийна, 
0 шиидхәлгәдэә Россин КОЛХОЗНИГУУД, 
йшэд, мэргэжэлтэд. Эрдэмтэд, партий- 
Шанизацинуудай хүтэлбэрилэгшэд ёха 


МЭЙ түрша соо хүдөө ажахын ҮЙЛЭЛ- 
Ї| хэдәэнүүл энээн тухай. үнәмшэстәй- 
ка үгэнэ. Хүдөө ажаҳые хүгжөөлгэдэхи 
йн гаража шадахагүйт гэжэ 
Шан хүнүүдтэ үшөв дахин Х4- 
913 мәдәэнүүдые дурдахада нам- 
ї шүлала шэглэлээр--Экономикые ХҮГ- 
шаа дабшалгаһаа Социализмын лай- 
үлүүгээр айлаг байна. Ажахын бай- 
[їлгһан амжалтанууд шиидхәхы удха 
“марксис эрдэмтэй гү. али юрыншье 
Т1 мәдәхэһәэ гадна, экономикые Д90- 
фултадаа ойлгоно. ЮУМЭ ЭЛИЖЭ һуража 
яшье ойлгоно гәхәдә болоно. (Зал 
льга ташана), 

үе ажахын продуктнуудые баләд- 
гасүүлбал иимээр нэмэ: 


|05 он 1962 он 1962 он 
1953 онтой 
сасуулхада ~ 
1098 2.217 202 процент 


608 1.387 228 « 


6.7 65,2 9.7 дахин 
6,8 39,1 5.8 дахин 
3,9 14,0 360 процент 


1,0 1,6 163 < 


1968 оной мартын 17, воскресени , 


бариие материал, техникээр хангаха асуудалнуудыг «С0юз- 
сельхозтехникэ», бэлэдхэлэй  асуудалнуудые--Бэлэдхэлэй 
комитет болон үйлэдбэриин управленинүүд эрхилнэ. 
Совхоз, колхозуудые хүтэлбэрилха тон шэнэ органуудД-- 
совхоз, колхозуудай үйлэдбэрийн управленинүүд жэлэй урда 
тээ байгуулагдаа һән. Наукые хүтэлбэрилхэ, наукын ТУй- 
лалтанууд болон түрүү дүршэлые үйлэдбэридэ нэбтэрүүлхэ 
үүргэнүүд хүдөө ажахын министерствэнүүдтэ даалгагданхай. 


Тиимэ болохолоороо, колхоз, совхозуудай  үйлэдбэрийе 
хүгжөөлгэдэ үрэ ехэтэйгээр нүлөөлжэ шадахаар хүдөө ажа- 
хые хүтэлбэрилхэ нарин һайн системз манай орон дотор 
мүнөө байгуулагдаа. 


Иимэ шэнэдхэлгэ хэхэ юундэ шухала болоһон байгааб? 
Партиин райкомууд болон райгүйсэдкомуүд мүн Лэ Муу 
бэшээр хүдэлмэрилдэг байһан Юм гээд зарим нүхэд хэлэжэ 
магад. Энэньшье зүбтэй, Тэдэнэр үнэхөөрөөшье муу бэшээр 
хүдэлмэрилдэг байгаа. Олонхи хоммунистнууд —партиин 
райкомуудай, райгүйсэдкомуудай хүдэлмэрилэгшэд Тон 
һайнаар ажаллаһан байгаа гэжэ хәлэхэдэ болохо. Тэдэнэр 
өөһэдтөө даалгагдаһан үүргые нэрэтэй солотойгоор дүүргэ- 
лэг байгаа, колхоз, совхозуудые бэхижүүлхын, хүдөөгэй 
кадрнуудые хүмүүжүүлхын тулада Олон юумэ хээ. Энэ 
хүдәлмэриие хэншье хараадаа абангүй орхиногүй. Партиин 
хүдөөгэй райкомуудта Хүдэлжэ, парти болон арадта үнэн 
сэхэээ алба хэйэн коммунистнуудые жэл Сагуудай Үнгэр- 
хэдэшье, совет хүнүүд хододоо хүндэтэйгөӨр дурдан һанажа 
ябахал. (Удаан альга ташалга), 


Нүхэдүүд, мүнөө саг ондоо болоо! Үйлэдбэриин хэмжээн 
угаа. ехэ болоо, промышленность болон хүдөө ажахыда та- 
бигдадаг эрилтэнүүд дээшэлээ. 


Иимэ эрхэ байдалда арадай ажахые партийна талаар Хү- 
тэлбэрилхэ тухай асуудал шэнээр табигдалаг Ќолоһон байна. 


ин Федерациин хүдөөгэй ажалшадай 
гол зорилгонууд 


Хартаабха 

(миллион тонноор) 3,2 3,7 118 « 
Овощ (миллион тонноор) 1,2 2,9 945 У: 
Үрэ жэмэс 

(мянган тонноор) 2 61 643 246 « 
тэрэ Тоодо Виноград 85 401 413 « 
Мяхан 

(миллион тонноор) 1,9 4,5 232 « 
һүн (миллион ТӨННӨОр) 6,1 16,4 269 « 
Малай тойон абтайаниинь 

(мянган тонноор) 214 506 185 « 
Нооһон (мянган тонноор) 97 181 187 « 
Үндэгэн 

(миллион монсогороор) 1.392 5.089 366 « 


Энэ хадаа парти болон арадай баатарлиг хүсалэл 0ро0л- 
долгын үрэ дүн, коммунизмын түлөө тэмсэлдэ гаргагдаћан 
ехэ габьяа болоно. (Нэрьемэ альга ташалга). 


Таанад шагнахадаа, энэнь һайн гээшэ даа. Мүнөө амжалта- 
нууд тухай хэлэжэ байна, тиигээд дахяад шүүмжэлжэ 0р0- 
хо бэзэ гэжэ досоогоо Нанажа һууна ёһотойт. Энэ хадаа яһала 
зүб, Чи бэшэ байна. (Зал соо шэмээтэй болоно, Альга та- 
шана). 


Россин хүдөө ажахын хүдэлмэрилэгшэдэй ажал партиин, 
бүхы арадай зүгһөө үндэрөөр сэгнэгдээ. Зүгөөр мүнөө таана - 
дай үмэнэ шэнэ ехэ зорилгонууд табигдана. Колхоз, совхозууд 
туйлаһан амжалтануудтаа түшэглэн, арадай  хэрэглэмжые 
эдеэ хоолой продуктнуудаар хүсэд хангажа шадаха хэмжээ 
тэйгээр хүдөө ажахын үйлэдбэриие дэбжээхэ, партиин ХХЇЇ 
съездын табиһан зорилгонуудые дүүргэхэ ёһотой. 


Нүхэдүүд, ямар хэмжээн тухай эндэ хэлэгдэнэб? Коммунис 
байгуулалтын аша туһада зорюулан 4 миллиард 
200 миллион —4 миллиард 500 миллион пүүд хүрэтэр 0роо- 
һо таряа бүхы орон дотороо ойрын жэлнүүдтэ бэлэдхэхэ гә- 
жэ ЦК-гай ноябриин Пленум дээрэ хэлэгдээ һэн. Энээнһээ хә- 
ды шэнээниинь Россин Федерациин хубита болоноб? 2 мил- 
лиард 500 миллион--2 миллиард 600 миллион пүүд гэлэн 
эдэ тоонуудыг таанад мэдэхэ байнат. 


Нүхэдүүд! Энэ зорилго таанадай хүшә хүрэхөөр, яһала 
лүүргэгдәхээр зорилго болоно. Хәрбээ нёдондо ЖЭЛ Сибирьтэ 
дундуур ургасын абтайан байгаа һаа, әды шэнээн ХхэМ- 
жээнлә дүтэрхы орооһо таряа таанад бэлэдхэхэ байгаат, Н6- 
дондо жэлдэ Алтай хэды шэнээн орооһо таряа дутүу үгөөб, 
Сибирь бүхы дээрээ хэды шэнээн дутуу үгөөб гэжэ тоолоод 
үзыт. 


“Мүнөө жэлдэ таанад шэнэ газар нэмэжэ элдүүрилхэт, на- 
марай тарилга горитойгоор үргэдхэгдөө. Мүнөө үбэл салан 
єхээр оронхой, шииг нойтон элбэг байха. Хэрбээ тарилга үба- 
лые һайнааҙ тәсәэ һаань, хабарай сагай яһала таарамжатай 
байбал, таанад ехэ уртаса хуряажа абахат. Тиигәбәл таряа ху- 
далдаха түсэбыемнай нэмээгты, энэ даалгабаримнай бага гэжэ 
х-ләжэшье болохо байнат. (Зал соо шэмээтэй болоно. Альга 
ташана). Зүгөөр энэ жэлэйнгээ даалгабариие бүхы республи- 
кануудай дүүргээд байгаа Маань, даалгабариие ехэ болгохо 
тухай таанадай гуйлта хангагдахагүй. Бидәнәр гүрэндэ та- 
ряа худалдаха даалгабарииетнай дээшэлүүлхэгүйбди, үндэр 
баян ургаса хуряан нэмэжэ абаһан таряагаа мал ажал хүг- 
жөөхын тулада хэрэглэгты гэжэ зүбшэл үгәхәбди. (Альга 
ташалга). 


Мал ажалай продуктнуудые бэлэдхэлгэдэ танай республикын 
колхоз, совхозуудай дүүргэхэ үүргэ угаа ехэ. 


Хүлөө ажахые хүгжөөн дэбжээхэ тухай асуудалыг 1953 
ондо ЦК-гай сентябриин Пленум дээрэ зүбшэн хэлсэхэдэмнай 
мал ажалай ямар ехэ задагай байдалтай ;байһые таанад Майн 
һананат. Тиихэдэ үнеэн бүриһөө хоёр мянган килограмм Лү 
һааха гээшэ бидэндэ тон ехэ шэнги ћавагдадаг байгаа. Да- 
ниинхид, швелүүд дунда зэргээр эды шэнээн һү їзажа ша- 
даха, манай үнеэдүүднай Ондоо гэжэ олон хүнүүд хэлэдэг 
ЛЭН. 

Сталинтай хөөрэлдэһэн хөөрэлдөөнэймнай нэгэн һанаандам 
ороно. Тиихэдээ, Грузида һү һаалга ехэ доогуур байна гэжэ 
би хэлээб. Тэнда үнеэн бүрийд, жэлэй турша соо 0ройдөол 
300 шахуу килограмм Пү Наадаг байгаа һән. Грузиин онсо 


Сэн 2 мүнгэн 


(ОН ЖЭЛЭЙ ТАБАДАХИ ЖЭЛДЭ ХҮ 
ЇГЖӨӨЛГӨӨР ШЭНЭ АМЖАЛТАНУУДЫЕ ТУЙЛАЯ 


963 оной мартын 12-то Россин Федерациин нолхоз, совхозуудай үйлэдбэрийн управлөнинүүдэй 
начальнигуудай, партийна номитедүүдэй сөкретарьнуудай зүблөөн дээрэ 


ХЭР Н. С. ХРУШЕВОИ ХЭЛЭҺЭН 


эрхэ байдалые хараадаа абанагүйш, тэндэ талын бэшэ, харин 
хадалиг газарай үүлтэрэй үнеэдтэй гэжэ тиихэдэ Сталин на- 
майе зэмэлээ һэн. Хадалиг газарай үүлтэрэй энэ үнеэн мүнөө 
300-най орондо 1.200 килограмм һү үгэнэ. Россин Федера- 
цида тиихэдэ ямар байгаа ћэм? Үнеэн бүриһөө 900 — 1.000 
килограмм тухай һүн жэлэй турша соо Лаагдадаг байгаа 
үнеэн бүрийд (1.200 килограмм һаагшадые бурханаа һахал- 
хаад байна гэдэгтэл, ехээр магтадаг байгаа). (Зал соо шэмээ- 
тэй болоно). Мүнөө тэдэл үнеэдынь жэлдээ хоёр болон дәэшэ- 
шье мянган килограмм һү үгэнэ, Тэжээл тухай ехэ оролдол- 
го гаргадаг колхоз, совхозуудта жэлэй турша соо үнеэн бүри- 
їөө 3-4 мянган килограмм һүн һаагдана, 


Хүдөө ажахын талаар һүүлэй жэлнүүдтэ бидэнэр олон 
юумэ хээбди. Зүгөөр, эдеэлжэ байхадаа эдихэ дуран хүрэдэг 
гэлсэдэг байна бшуу. Тиимэһээ улам ургажа байгаа хэрэглэм- 
жые хараадаа абалсан, манай амжалтануудые сэгнэхэ хэрэг- 
тэй болоно. Мяха, Пү болон бусад Продуктнуудай хэр ехэ 
элбэгээр абтадаг болоһые харуулан тоонуудые би дурдааб. 
Зүгөөр хэрэглэмжэ таһалгаряагүйгөөр ургана. Тиимэһээ мал 
ажалай продуктнуудые улам бүри элбэгээр абажал байдаг 
байхын тулада бидэнэр саашадаашье бүхы юумэ хэхэ зэргэ- 
тэйбди. 

Долоон жэлэй эсэс хүрэтэр бүхы орон дотор жэл бүхэндэ 
16 миллион тонно мяха абахаар хараалагданхай, тэрэ тоодо 
Россин Федераци 8 миллион 600 мянган тонно хүрэтэр мяха 
абадаг болохо ёїотой. Энэ хадаа ехэхэн тоо болохо байћа- 
НИИНЬ ойлгосотой. 


Долоон жэлэй эсэс хүрэтэр тиимэшье ехэ бэшэ саг —0рой- 
доол гурбан жэл үлэбэ. Үйлэдбэрийн иимэ. Хэмжээе хангахын 
тулада колхоз, совхоз бүхэн юу хэхэ ёһотойб? Энээнэй тулада 
олонхи колхоз, совхозууд ойрынг-э зорилгые дүүргэхэ, тайл- 
барилан хэлэбэл, хахалагдадаг газарай 100 гектар бүридэ 15 
центнер годод мяха, бусад газарай зуун гектар бүридэ 16 
центнер мяха абаха ёһотой. 


Энэ хадаа бэрхэтэйхэншье һаа, яһала дүүргэгдэхээр 30- 
рилго болоно. Тон богонихон болзор соо колхоз, совхозуу- 
лай орооћо таряа болон мал ажалай продуктнуудые нилээд 
ехэ хэмжээтэйгээр абадаг болоһон олон жэшээнүүд бидэндэ 
бии. 


ӨӨ АЖАХЫЕ 


ГЭ 


СССР-эй Хүдөө ажахын министр һая болоһон нүхэр Й. ЇЇ. 
Воловченко мүнэөөдэр эндэ үгэ хэлэжэ, шэнэ тушаалдаа тү» 
рүүшын шухала ехэ хүдэлмэридэ хабаадалсаа. Тэрэнэй хү- 
тэлбәрилжэ байһан «Петровский» гэжэ совхозой коллектив 
тус совхоздо нэгэдүүлэгдэһэн колхозуудай газар дээрэ хоёр 
жэлэй туршада орооно таряанай ургасме гектарай 12 цент- 
нерһээ 26 центнер хүрэтэр дээшэлүүлээ гэжэ хөөрэбэү, Энэ- 
мнай бодото тодорхой жэшээ гээшэ, Харин бүхы оронойнгоо 
хэмжээгээр орооһо таряанай ургасые гектарай дунда зэргээр 
96 центнер хүрэтэр дээшэлүүлхэ гээшэмнай юун бэ? Тиигэ- 
бэл бидэнэр хоёр дахинаа үлүү ехэ таряа абадаг болохо бай- 
набди. Хэрбээ хоёр дахин ехэ таряа абадаг болоо һаа, хоёр 
гү, али, магад, гурба дахин ехээр мал ажалай продуктнуудые 
абадаг боложо шадаха байгаабди. 

Колхоз, совхоз бүхэн мяха ехээр абадаг болохын тулада 
бүхы арга боломжонуудаа ашаглажа, энэ талаар табигдаћан 
түрүүшын зорилгые ажахы бүхэн эгээл богони болзор соо 
дүүргэхын түлөө шармайха ёһотой. 


Бүхы орон дотор һү һаалгые долоон жэлэй эсэс хүрэтэр 
100—105 миллион тонно хүрэтэр дээшэлүүлхэ гэжэ хараа- 
лагданхай. Энэ даалгабариһаа Россида 56 миллион тонно хүр- 
тэнэ гэхэ гү, али бүхы Союз дотор абтаха һүнэй аяар хаха- 
дынь болоно гээшэ. 


Мүнөө үедэ танай республика энэ хэмжээнїїгэ үшөө холо 
байна. 1962 ондо Россин Федераци үүсэлэлгын шэгнүүрээр 
4 миллион 800 мянган тонно мяха, 35 миллион 679 мянган 
тонно һү абаа. Энэнь тон бага байна. 


Республикын колхоз, совхозууд мяха, һү абалгые дээшэ- 
лүүлхэ ехэ арга боломжотой. Хүдөө ажахын түрүүшүүл, үй- 
лэдбэриин управленинүүдэй начальиигууд, партийна коми- 
тедүүдэй секретарьнар эндэ үгэ хэлээ. Колхоз, совхозууд өроо- 
һо таряа, мяха, һү, нооһо, саахарай свёкло, тойото, тэжээлай 
ургамалнуудые абалгые тон.богонихон болзор соо эрид ехээр 
дээшэлүүлхэ аргатай гэжэ олон тодорхой жэшээнүүд дээрэ 
үнэншэмэ тодоор харуулжа үгэбэ. Энэ зорилгые шиидхэлгэ 
управленинүүдэй болон партийна комитедүүдэй ЭМХИДХЭЛЭЙ 
хүдәлмэрићөө, үйлэдбэри зүбөөр эмхидхэхэдэнь колхоз, совхо- 
зуудта тодорхой һайн туһаламжа үзүүлхэ шадабариһаань ни- 
ләэд ехээр дулдыдаха байна. 


Бодото һайн, тодорхой хүтэлбэриин түлөө, 
албан хойрог ба нэгэ юумэ ходо дабтадаг 
ябадалые усадхахын түлөө 


Үйлэдбэриин управленинүүд, партийна комитедүүд хайшан 
гэжэ хүдэлмэрилхэ ёһотойдӧ? Бидэнэй  шэнэдхэн хубилгаһан 
ажалай ушар удхань ямар бэ? 

Энээнһээ урагша үнгэрїэн нилээд удаан саг соо хүдөө ажа- 
хыдахи байдалай түлөө тодорхой һайнаар хэншье харюуса- 
даггүй байгаа. Партиин районно комитет, райисполком —ню · 
таг нютагай эдэ организацинууд--юрэнхы заабари үгэжэ хү- 
тэлбэрилдэг байгаа. Тэдэнэр районой бюджет, хүдөө ажахы, 
элүүрые хамгаалга, харгы зам заһалга, культурно-ниитын хү- 
дэлмэри гэхэ зэргын олон асуудалнуудые адли тэгшээр эр- 
хилдэг байһан юм. 


Ажал хэрэгэй иимээр эмхидхэгдэнги байхада, хүдөө ажахы 
олон ушарта ехэ удха шанаргүй, юрын хэрэг болошодог бай- 
гаа. Хүдөө ажахын асуудалнууд юрэнхы дээрээ райкомуудай 
пленумүүд, райисполкомой сессинүүд дээрэ зүбшэн хэлсэгдэ- 
дэг їзэн. Теэд үсөөхэн лэ хүнүүд хүдөө ажахын үйлэдбэриие 
тодорхой һайнаар эрхилэн хүтэлбэрилдэг байгаа бэлэй. Ёхэн- 
хидээ элидхэл шагнаад, шиидхэбэри гаргааад лэ дүүрэдэг, 
ажал хэрэгнай иигээд лэ ябаха гэжэ тоолодог байгаа, Теэд х\- 
дөө ажахые тодорхой һайнаар мэдэхэгүй, хүнүүдые эмхид- 
хэжэ шадахагүй байхада, хэдышье шиидхэбэри 40а,--харин 
ажал хэрэг урагшаа ябахагүй байгаа бшуу. 


Һайн түрүүлэгшэтэй зарим колхозуудай амжалтатайгаар 
хүгжәжә байхадань, бусад колхозууд олон жэлэй туршада 
гээгдэжэ ябадаг, тэдээн тухай хэншье һанаагаа зободоггүй һэн. 
Хэн нэгэн їанаагаа зобоошье һаа, тэдэниие имагтал шүүмжэл- 
дэг, хүтэлбэрилэгшэдыень хараадаг байгаа. Колхоз гү, али 
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таряашад —бүгэдэ арадай мүрысөө үүсхэгшэд мэнэ һаяшаг айлшадые 
үйлэдбэринн управленнин хүдөө ажахын ажалшадые угтан абаба. Ук- 


совхозые хүтэлбэрилхэ хэрэгтэ һайн шадабаригүй хүнийе та- 
бяад байхада, тэрэ ажал хэрэгээ, яабашье ябуулжа шадахагүй 
ха юм даа. Тэрэниие эртэ үглөөнһөө харанхы һүни болотор, 
бүхы сүүдхэ соогоо хараагаашые Паатнай, тэрэнэй ажал ХЭ- 
рэгынь энээнїїзэ оройдоо һай:кархагүй, харин бүри муудажа 
болохо байна бшуу, Юундэб гэхэдэ, тиимэ хүн бүри ехээр 
тээлмэрдэн тэбдэжэ, хүтэлбэрилхэ талаар бии байлан заахан 
тэдышье шадабаряа алдажа болохо юм. 

Шүүмжэлхэ, харааха болоходо, саг олдодог байгаа. Харин 
ажахыдань, нютаг дээрэнь ерэжэ, ушар хэрэгээ һайнаар мэ- 
дэжэ ажахыень шэнжэлэн үзөөд, үйлэдбэри һайиаар эмхидхэ- 
хэ хэрэгтэнь тодорхой туһаламжа үзүүлхэ болоходо, саг 0л- 
додоггүй байгаа. Тиимэһээ зарим колхозой түрүүлэгшэнэр, 
совхозой директорнүүд ехээр хараалгажа добиршоод, мүртэй 
юумэ хэхэ, бүтээхэеэшье болишоод һуудаг һэн. Хэрбээ тэ- 
дээнтэй һайнаар ажаллажа, тодорхой Лайн зүбшэл үгэжэ ту- 
һалаад, үйлэдбэреэ яажа эрхим һайнаар Эмхидхэхэб гэжэ 
харуулжа үгөө һаа, тэдэ хүнүүд нилээд һайн амжалта туй- 
лажа шадаха байгаа бшуу. Теэд иимэ тодорхой Лайн хүтэлбэ- 
риин бага байһаниинь, иимэ тулаламжын багаар үзүүлэгдэдэг 
байһаниинь шаналмаар. 

Мүнөөшье юрэнхыгөөр, халирхайгаар хүтэлбэрилхэ ябада- 
лай хойшолонгууд үшөөл үзэгдэдэг: шанга шадалтай колхо- 
Зуудай хажуудань хаяа хадхаад, задагай байдалтай, гәэт- 
дэнги ажахынууд бии байһаар. 


(Үргэлжэлэлынь 2-дохи нюурта) 


раинаһаа ерэһэн делегадууд Устьлабинска үйлэдбэринн управленийн «Кубань», Ленинэй нэрэмжэтэ колхозуудаар 
ябажа, үйлэдбэритэйнь таннлсажа, дүй дүршэлөө андалдалсаба. Украинын колхозингууд устьлабинцуудтай соцна- 
лис мүрысөөндэ оролсобо. Зураг дээрэ: «Кубань» колхозой түрүүлэгшэ И. Т. Сидоренко (зүүн таладань) ба Марьнин- 


ска «Октябрь» колхозой түрүүлэгшэ С. Е. Бешуля. Кол хозуудайнгаа хэрэгүүд 
андалдалсахаяа эдэ хоёр уулзаһан байна. 


хүдэлмэриннгэө дүй дүршэл 


тухай хөөрэлдэхэеэ, ажал 


ТАСС-ай фотохронико, 


Нүхэр Н. С. Хрушевой хэлэйэн ү 


(Э хиниинь 1-дэхи нюурта) 


Эдэ бүхы асуудалнуудые хэн эрхилхэ ёһотейб? Үйлэдбэрийн 
управлени, партийна комитет. 

Мүнөө олон колхозууд гектар бұриһөө 50—60 центнер ку- 
курузын орооћо абана. Хэдэн зуун ажахынууд мяха абалгаар 
түрүүшын зорилгоо дүүргэбэ; хахалагдадаг газарай зуун гек- 
тар бүридэ 75 центнер мяха, хүдөо ажахын бусад газарай 
зуун гектар бүридэ 16 центнер мяха абадаг болонхой. Хэрбээ 
бүхы колхоз, совхозуудай иимэ хэмжээндэ хүрөө һаапь, манай 
орон, манай арад мал ажалай продуктнуудые элбэг дэлбэгээр 
абадаг болохо. 


Тиимэһээ бүхы колхоз, совхозуудыв оролдосото эмхидхэ- 
лэй хүдэлмэриин ашаар түрүүшүүлэй зэргэдз хүргэхэ, эрдэм 
ухаан болон түрүү дүй дүршэлэй туйлалтануудые нзтэрүү 
шангаар нэбтэрүүлхэ гээшэ үйлэдбэриин управленинүүдэй гал 
зорилго мүн гэжэ дахин дабтан хэлэнэб. 


Хахалагдадаг газарай зуун гектар бүридэ абтадаг мяха, һү- 
нэй хэмжээн хадаа мал ажалые дэбжээхэ талаар улравленийн 
болон партийна комитедэй ямараар хүдэлмэрилжэ бай ыгнь 
эли тодоор харуулдаг зүйл гээшэ. Мүн партийна комитет б0- 
лон үйлэдбэриийн управленийн ямараар хүдэлжэ байһые эли 
тодоор харуулдаг зүйлнүүд юун бэ гэхэдэ, хахалагдадаг га- 
зарай гектар бүридэ абтадаг таряанай хэмжээн, техиическэ 
болон бусад ургамалнуудай ургаса, газ райнгаа гектар бүхэ- 
нине ашагтай һайнааар хэрэглаһэн ябадал болопо. Олон пар- 
тийна комитедүүд болон управленипүүдэй хүдэлмэрилэгшэд 
өөһэдынгюө зорилгые эгээл иимээр ойлгодог. 

Үйлэдӧэрииң управленинүүд юрэнхы удхатай эаабаринуу- 
дыг үгэхэ бїїогүй. Тиимэ заабари үгэхэ гэжэ тогтоогдоо бэшэ 
юм. Тэдэнэй уялгань юун бэ гэхэдэ, үйлэдбэреэ эмхидхэн, 
экономикоёо дэбж:ээхэдэпь колхоз. совхозуудта бодото хэрэг 
дээрэ түһаламжа үзүүлхэ ябадал болоно. 

Теэд бүхы хүдэлмэрилэгшэднай зорилгоёо иимээр ойлгоно 
гү? Үгы, булта тиигэжа ойлгоногүй. Хүдөөдэхи хүтэлбэрийн 
шэнэ органуудта хуушанай агсан хойрог хүтэлбэрийн арга 
методүүдые баадхан абхуулха һәдәлгэ гаргадаг хүдэлмэри- 
лэгшэд үшөөл манда бии байна. Бодото тодорхой эмхидхэлэй 
хүдэлмэри ябуулхын орондо, тэдэнэр заримдаа хэидээшье хэ- 
раггүй заабаринуудые лохёожо үнгэргэдэг. Иимэ ябадал ажал 
хэрэгтэ айхабтар аюултай. Хэрбээ иимэ замда ороо һаа, Хү- 
төө ажахые хүтэлбэрилхэ шэнэ органуудые ахин дээрэнь 
доройгуулан муудхаһан ябадал болохо. 

Энээнтэй дашарамдуулан, хэдэн жэшээ харуулхам, Калуж: 
ска областиин Сухиничиин үйлэдоэриин упрарлениин началь- 
ник нүхэр Гарапичев болон парткомой секретарь нүхэр Смир: 
нов гэгшэд эндэ һууна ёһотой. Һаяхан тэдэнэр хоюулаа хам- 
таран, Хүдөө ажахын продуктнуудые абалгада пүлөөлхэ гэжэ 
бодоо. Тэдэнэр колхозуудай бүхы түрүүлэгшапэртэ, эхин пар- 
тийна оргапизациин секретарьнарта хара саарһаар буулгалан 
иимэ заабаринуудые зохёожо эльгээгээ: 

«Колхозой түрүүлэгшэ нүхэр... 

Парторганизациин секретарь нүхэр... 


(Тиимэ заабари хайшан гэжэ башагдэдэг бэ гэжэ мэдэнэ ха 
юмта даа). (Зал соо шэмээтэй болоно). 


1963 оной мартын түрүүшын декадын һүүл багаар Москва- 
да Россин Федерациин түбэй областьнуудай хүдөө ажахын 
хүдәлмәрилэгигэдэй зональна зүблөөн зарлагдахань. Хабарай 
тарилгада бәлэдхалэй ямараар ябуулагдажа байһанай, мүн 
көлхоз, совхозуудай экономикыгв арид дэбжээхын түлөө, гү- 
рэндэ продуктнуудые ехээр худалдадаг болохын түлөө тэмеэ- 
лэй үрэ дүн энэ суглаан дээрэ гаргагдаха байна. 

Партийна комитет болон үйлЭдбэриин управлени мартын 
1 болотор иимэ хэмжээнүүдые бэелүүлхыетнай Танҳа даал- 
гана: 

1. Үрэйа хүрэнгэеэ сэбэрлэжэ дүүргээд, тэрэнэйнгээ 
нарыень үрэһа шалгадаг лабораторинуудта шалгуулха. 

2. Тарилгын шанарта хүргэгдөөгүй үрэһые їїзлгүүлжэ дүүр- 
гэхэ. 

3. Наг шабхэ, компост, торф болон илангаяа избёосхо, ми- 
неральна үтэгжүүлгэ түмэр харгын станцинуудїаа асарха 
хэрэгые али болохоор түргэдхэхэ, - 
һе -Хүдөө/:|/ ажахын бүхы машинануудые--сеялкэ, культи- 
ватор, плуг, хартаабха һуулгадаг машина, кукуруза таридаг 
машина, борной, тнагтаглагдадаг зэбеэгүүд, каток болон бусад 
зэр зэмсэгүүдые заһабарилжа дүүргэхэ, Тэрэшэлэп трактор, 
автомашина болон транспортын хэрэгсэлнүүдые заһабарилжа 
Дүүргэхэ. 

5. Мартын 4-һөө 10 болотор (харыт, бүхы ажалдань бөл- 
зор заагданхайл!) (зал соо ШЭМЭЗТЭЙ болоно) бэе бэеэ шал- 
галсаха, бригаданууд болон хоорондоо мүрысэжэ байгаа кол- 
хозууд хабарай тарилгада хэр һайнаар бэлдээб гэжэ хаража 
гзэхэ. 

6. Бүхы хүдэлмэреэр тарилгадаа хэр зэргэ бэлдэһэн 
тухай хүсэд дүүрэн тоо баримтапуудые ЦСУ-гай гүрэнэй тод- 
соонда. мартын 1-дэ оруулжа харуулха».,.. 

(Әдә заабаринуудые зохёогшодой ямар һаңаатай байһығнь 

ойлгоно гүт: бүхы хүдэлмэрез мартын 1 болотор заал һаа 

дүүргэгты гэнэ. бшуу. Тиигээ һаа ЦСУ -гайшье мэдээсэлдэ 

тоо баримтанууд оруүлагдаха байна. Үнэхөөрөөл, А. Көр- 

нейчугай «Украинын талада» гэһэн зүжэгэйхидэл адли 

болошоо! Районой ноёдой гол оролдохо юумэниинь тоо ба- 

римтануудыел эмхитэй һайн байлгаха гажэ тәндә Галуш- 
кын хэлэһме ранана бэзэт. (Зал соо шэмзэтэй болоно). 


«...7. Нэгэшье үдэр гэзянгүйгөөр, һү һаалгые дээшэлүүл- 
хын түлөө тэмсэл шангадхаха. Нёдондо жэлэйхитэй сасуул- 
бал, һү.һаалгые бүхы дээрэнь ехэ бодгохо, тиигэад мартын 
10 болотор (юундаб гэхэдэ мартын 11-дэ Москвада зүблөөн 
болохонь ха юм) (зал соо шэмэзтэй болоно) фуражна үнеэн 
бұриһөө һү һаалгаар үзагдэһэн гэаэгдэлые усадхаха, энэ 
асуудалаар байгша оной февралиин 12-то КЇЇСС-эй обкомой 
пленумэй абайан тогтоолые бодото хэрэг дээрэ бэелүүлхэ. 

ГТүрэндэ мал, үйдэгэ болон нооһо худалдаха кварталай тү: 
сәбүүдые дүүргэхэ хэрэг түргэдхэхэ, анэ ажалда бүхы ком- 
муяистнуудые, комсомолшууд болон колхознигуудые элсүүлхэ. 

Москвада болохо зұблвөндэ бэлэдхэн, ударца хүдэлмэри 


ша- 


ЭМХИДХЭГТЫ. 2 
Парткомой секретарь Смирнов, Ў правлениин начальник 
ГЃараничев». Ы 


Үйлэдбэрийн управленийн хүтэлбарилэгшэд эгээл иимэ д40- 
кумент зохёогоод даа. Энзэн соонь бүхы асуудалнууд зүбөөр 
табигданхай гэжэ харандбди. Теэд хүдөө ажахын үйлэдбэ-* 
риие бодото хэрэг дээрэ хүталбарилха ёцотой 
юума хэжэ һууха уялгатай юм дал? Энэ ушарта партийна 
комитедэй болон управлениин хүтаэлбарилхы хүдэлмаридэгїнэд 
өөрынгөө үүргые оройдоо ойлгоогүй гааша, Сухиничиһаа 
ерәһан нүхэд, ойлгыт, танай заайарц бодон шиндхэбаринүү- 
лые үнезд уишадаггүй бшуу, Тада заабаринууд Үнеөадтә ХЭ- 
рәггүй. Млапгаяа үбїїз тажээлай дуталдажа байхада, арбан- 
шье үдэр соо, хориншье ҳоног саа, үнгэрхэдө8 нэға һара 
соошье һү һаалгые еҳээр даашалүүлхын аргагүй, Харбаэ 
үнеэн хүнэй хэлзэр дуугардаг һаа, иигэжә хэлэха бадай: 
«Хүндэтэ хүтэдбэрилэгїиэд! НамНад еҳә һү абаха гээ байнат. 
Теэд намдаа юу үгэна гэзшайта?», Нүүдээрнь ингэжа тайша- 
лон хэлэхЗ һән: «Ви тааруу аүй яндалдаа Хажад шадахаб: 
таанад намда үбїї тэжээл үгғагты би * танда һү үгэхэй», 
(Зал воо шэмэгтэй болона). Нүхэд, үхэр малай халые ойлгохо 
харэгтай бшуу. Үнвэдые: һайнаар эдөэлүүлха, тэдэнэй хойно- 
һоо оролдосотайгоар ХАВуудалха харэгтай, Тингаад Һламиай, 
рүн гэзша билтаран гараха бшуу. 

Би металлүрг бэшаб, Тийгайашыг? найд бараһан И. Ф. 
Тевосянай цамдд хөврээн нага ушар түхай ҳэлахам. Доц: 
басста хдомеинз пезшанай ажаллаҗа ЭхидЇїэнтэй. дашарамдуу- 
лан әмхидҳэгдађэн митинг дээрэ нага үбган хүдэлмэришан 
нигажә хәлэһаң байгаа: «Домно газінэмнай, нүхэд, хүн щан- 


гил юумэн ха юм даа. Тарэнай хойноћоо һайнаар харууһадаад * 


һаа, шэрэм үгэхэ: харуулалаагүй һаа, шэрэм үгэхэгүй. Т0б- 
шоор хэлэхэдэ, гэд»һэ руунь Юу хэнэт, таратнайд ` гадаргээ 
гараха юм». Тиигээд тарэ үбгаженд хэлэїэн үгэвэ нилэад 70- 
100р гараараа заажд ойлгууллан гэхэ. (Зал соо шэмээтзӣ бо- 
лоно, знездзн. Альга ташалга). 


Энэмнай үнэхнерөөшье тиимэ юм. Хэрбаэ бага түмартай 
е рүдаё доми) руу хээ ћаа 
= з= т-ГттттэаТ2тэүтж ттээл03)-э- 


гү, али муу флюе болои 


хэрэглээ һаа, шухала 


хэрэгтэй хэмжээнэй 


2-дохи нюур. АИ 
металл гарахагүй. Үбгэн 


1963 оной мартын 17. 


хүнүүд нимэ т 


доменщигой ҳэлэһэниинь мүн мал ажалай про- 
дуктнуудыешье абаха хэрэгтэ хабаадуулагдажа болохо 
байна. Эндэ илгаа юуб гэхэдэ, тэрэ юумэнэй гараха ябадал 
домно соохидол дээрэһээ доошоо бэшэ, харин хажуу тээшээ 
болодог гээшэ... (Зал соо шэмээтэй болоне). Хэр һайнаар 
эдеэлүүлэгдээб, тэды зэргээр лэ їїүн һаагдаха ха юм. Энэ -хә- 
рэгтэ заабаринууд туһалхагүй. 

Тингэбэшье Сухиничиин нүхэдэй зохёойон заабаринуудые 
дахин хаража үзэе. Тэрэ саарһаңиинь эльгээгдэһэн байгаа. 
Управлениин дачальник Панаагал амараа. Парткомой секре- 
тарь баһал тиигээ. Теэд колхоз, совхозуудтахи ажал Х9- 
рэгынь ямар 10м ааб? 

Сухиничиин управлениин ажахынуудта үбһэ тэжээлэй ду- 
талдаћһан, малай харууһанай муу байһан ушарїад январь 
һарада олон мал гарзалаа: үнеэн бүриһөө һү Таалга 25 ки- 
лограммаар доошолоо. Февраль һарада түсэбөөр 100 мянган 
төннө наг шэбхэ таряаланда гаргагдаха ёһотой аад, оройдоол 
37 мянган тонно гаргагдаа. Һэлгүүлхэ ёһотой 21 мянган цент- 
нер үрэһэнэйнгоө оройдоол 1090 центнерыень һэљгүүлээ. 
Ажал хэрэгээ. «заһаруулхын» тулада тэрэ заабари соонь 
мартын 1-дә ЦСУ тодложо үзэхэ гэжэ һануулан хэлэгдэнэ 
ха. Харбаэ үнэхөөрөө тиимэ юм һаань (харин энэ ушарта би 
эндүүрхэ дуратай0), энэ мэтын хэрэгэй түлөө хэһээхэ хэрэг- 
тэй гэжэ Папуулха байнаб. ЦСУ үнэн бодото, тон зүб тоо бү- 
ридхэл хэхэ ёћотой. ЇЮу хээбтни, тэрээнийешиил автомат шэн- 
геэр бэшэдаг байха ёһотой. 

Сухиничийн “управлепийн мэргэжэлтэд өөһэдынгоө хүтэл- 
бэрилэгшэдэй энэ буруу ябуулгыень мүн лэ даган дууряана 
гэжэ хэлэхэ хэрэгтэй. Тэдэнэр колхоз, севхозуудта баһа ХЭ- 
рэггүй саарїїануудыг эльгээнэ. #эшээ дурдаһуу. Тельманэй 
нэрэмжэтэ артельдэ «ёлочко» гэжэ һү һаалгын түхеэрэлгэ 
тодхөгдоо. Тэрэнийе тодхожо байхада алдуу гаргагдалан бай- 
гаа юм гү, мүнөө тэрэ «ёлочконь» хүдэлнэгүй. Тэрэнийе за- 
лажа үгэхыень колхоз мэргэжэлтэдые управлениһээ урийан 
байгаа. Тэдэ мэргэжэлтадынь ерээд, шалгажа үзөөд, Сухи- 
ничидаа бусашодө. Тиигээд колхозой түрүүлэїшэ нүхэр Тихо- 
новтэ иимэ удхатай саарїЇїд тэпдэһээ эльгээгээ: 

«Үнеэ һаадаг түхеэрэлгые шадаал һаа түргөөр ашаглалга- 
да оруулхын тулада 1903 оной январиин 25 болотор иимэ 
хүдэлмэринүүдые хэхыетиай дурадхагдана гэбэл: 

1. Тү һаалгың залда орохо тамбур бариха, 

2. Үбэлэй байрын сонхыџ рамануудые хэхэ, шэллэхэ, бүхы 
сонхонуудай забларыень шэглэхэ, тэрэ байрые найдамтай 
пайнаар дулаалха хэмжээнүүдые абаха. 

3. Үнеэ Тїаадаг байрые тойруулан 1,5 метр үндэртэй ха- 
шаа хёосоор бариха. 

Үйлздбэриин управлениин главна инженер-барилгаша Во- 
робьёв, 

Главна инженер-механигай уялгые дүүргэгшэ Веников». 

Веник баряад, албан хойрог ябадалтай «борьболоонуудыг» 
шабхуурдажархиһайб. Тиигээл һаа, магад, тоолхо гаража б0- 
лохо һэп. (Знеэдэн. Зал соо шэмээтэй болоно). Энэмнай управ- 
лениин ажалынь бэшэ, харин хоротой шөг наадан гээшэл. 

(аарһа бэшэхэ бэшэ, харин хүн зөнтой оролдосотой нэтэ- 
рүүгээр хүдэлхэ, тэдээниие һургаха, колхоз, совхозуудта т0- 
дорхой туһаламжа үзүүлхэ хэрэгтэй. Энэнь лэ уйравленийн 
гол зорилго ха юм. 

Управленицүүдые болон тэдэнэй хүдэлмэрилэгшэдые зон- 
ХИЛХО гэлэн һәдалгэ партийна комитедүүд гаргана. Зарим парт- 
комууд үйлэдбэрийн управлениин аппарадые томодхогдоћон 
райза шэнгеэр тоолоно. һаяхан Орловско өбластиин Орловско 
үйлэдбэрийн үправлениин партком (секретаринь нүхэр А, К. 
Хидреев) тогтоол абаа. Тэрээн соонь иигэжэ хэлэгдэнэ: 

«...Хүдөө ажахын продуктнуудые худалдан абаха түсэбыс 
ажахы бүхэндэ гурбан үдэрэй болзор сод хүргэхэ, бэлздхэлэй 
оргапизацинуудтай контрактациин договорнуудыв колхоз, 
совхоз бүхэнэй баталха хэрэг эмхидхэхыень үйлэдбэрийн уц- 
равлениин начальник нүхэр Демиденкые уялгалха. Энэ хүдэл- 
мэриие 1963 опой февралиин 5 хүрэтэр дүүргэхэ». 

Эпэнь партийна хүдэлмэри бэшэ, харин албан хойрог ябадал 
болоно, Продуктнуудые үйлэдбэрилэгшадтэй иягта Лайн хол- 
боотой байхынь тулада бидэнар үйлэдбэрийн управленинүү- 
дые байгуулаабди, тэдэндэ мэргэжэлтадые үгөөбди. Тиихэдээ 
резолюципуудые бэшэхэ, заседанинуудые зарлаха бэшэ, харин 
хүнүүдтэй холбоотой байха, ажахынууд дотор хүдэлмэрилхэ 
хэрэгтэй болоно. 

Нүхэр Демиденкэдэ өөрын аппарат бии. Эпэ нүхэр баћал 
заседани хэнэ, иигэжэ хэлэнэ ёһотой: нүхэр секретарь, бидэ- 
нэр танай заабариие абаабди, Энэ здабаритнай манай урда 
байһан зорилгонуудые дүүргэлгэдэ, үйлэдбэрийе хүгжөөлгэдэ 
бидэпэрые зорюулна гэхэ мэтэ... (Энвэдэн, Зал соо шэмээтэй 
болоно). 

Нүхэдүүд, эдэ бүгэдэнь хэндэ хэрэгтэй гээшэб? Таанар 
хоорөпдоо бэшэг абалсажа оайхат, тиихэдэтнай ажал хэрэг 
ябанагүй. Вэшэг башэлсэнэ, Саарћа эрээлиэ. Иигэжэ хоёр 19- 
пэ уран зохёолшо бии болобо! (Зал соо энездэн болоно). Муу 
зохёол бэшэћэнэйнь түлөө тэдэ урай зохёолшодые шүүмжэ- 
лээбди, Таанар уран зохёолшод боложо шадахагүй гээшэ хат. 
Үйлэдбэрине эрхилһэнтнай дээрэ. Үйлэдбэриие мэдэхэ, хүнүү- 
лые эмхидхэжэ шадаха гэлэн эрилтэ бидэнэр таанарта табина- 
бди. 

Январиин 15-да парткомой бюрогой тогтоол соо иигэжэ бэ- 
ээтэй: 24 

«Колхозой 1962 оной үйлэдбэриин-фипансова ажал 
ябуулга тухай жэлэй тоосоо шанартайгаар (ямар нэгэн бэшэ, 
харин шанартай!) табилгые энэ опой февралиин 1 хүрэтэрхи 
болзор соо дүүргэхыеџь, хинадта дороо авахыень ұйлэдоэриин 
управленине (байал мүнөөҳи нүхэр Демиденко!), колхозуудай 
правленипүүдые болон партийна организацинуудые уялгалха». 
Хэрээ ажал хэрэгэй шанартай бэшэ һаань, харин ямар т00- 
соон шанартай байха гээшаб? гэжэ. асуумаар байна. (Зал 
соо знездэн болоно). Энэ парткомой гол анхарал оролдолгонь 
тоосооной шанартай байхын тула оролдохо ябадал болоно 
гэзша ха! Зүб шэглэл, абтаа бэшэл, Энэ хадаа манайда їїюдэ 
далдалһан хэрэг гэжэ нэрлэгдэдэг., Энэ үг е аютаг шотагта эл- 


ДХЭ0 сохилтотойгоар хэлэдаг, харин тэрэнэй удхань ганса 
юм. (Зал соо энеэдэн, шэмээтэй болоно). 
Шарткомой шиндхэабари соо саашад иигэжэ хэлэгдэнэ: 


«материальна үнэтэ зүйлнүүдые болон мүнгэ зөөри бүридхэхэ, 
жэлэй шалгалта хэха хүдэлмэриие дүүргэхэ. Колхбзууд дөтор 
олзо хубаалгые артелиин Уетавай ёһоор ябуулха, Ажахынуу- 
дай жэлэй тоогоонуудыг тушаан абахыень, эдэ тоосоонуудыг 
колхозуудай түрүүлэгшэнэрэй болот мэргэжэлтэдэй хаваадал- 
гатайгаар балансова комиеси дээрэ. февралииц 20-Їїоо: хойно 
бэшээр хаража үзэхыень үйлэдїэрийн управлениие (нүхэр 
Демиденко) уялгалха». 

Иигээд дүүрайа, Энзэнэй Їїүүлээр парткомой хүдэлмэрилэг- 
шад буунуудые баряад, шандага намнахаяа аШөхошье болон 
байгаа гээша ха гү? (Зал соо шэмээтэй болоно). ЇЇүхэдүүд, 
иигэжэ болохагүйл даа. Парткомой (тарогой протоколнууд 
дотор байћыень ҳаранат. Ойкоҹой инструктор ерээд, 
мяхан яахадаа багаар абтанай гэжэ шалгахаданьы, тэ- 
рзандэ протокодоа харуулаад, ийгэжа хэдаҳә: «Манайда 
шиндхэбари йни, бүхы юуман азшэатай, энэд Демиденко пар- 
тини заабарипуудыг дүүргаңагүй, тийхадань бидэ яахадийди», 
Қима юуман, инма хүдэлмэри хэндэ Хярагтай ГазШ07 гэжэ 
асуугдана. . 

Шұҳәдүүд! Бидэнар шэнадхэн хубилгахадаа, Үүйлэл- 
бәрииң управлении начальник, үйладбэриин уйрарленийн 
парткомой секретарь хоюулаа аха дүүнэр мэтэ хөюулаа адли 
ахадагшанар, ажахынууХ доторхи харагай түлөө адли харюу- 
салгатай хүнүүд гэжэ їанайан байгаайди, айн, муу юумын 
түлөө хоюулаа харюусаха гэдэгтад адли. (Зап сао знеадэн бо- 
поно). Тиихада арловскынхидта тад һеөргэ юумэ болоно. 
дайн юума болоо їаань адляар хуйааха (юундай гэхэдэ, зааба- 
ри үгтэһан байгаа шуу), хэрбаа муу юума болоо һааңь, ши, 
үйладбэриин унравленийн начальник, даахатщ. Юундэй гэхэдэ, 
ши:заабари дүүргээгүйш тэдэг. Цұҳадүүд, иима юумэн таарл- 
хагүй! (Альга ташалга). 

Энэ хадаа партийнабэшэ, харин албан хойрог юумэ гээ- 
тэл. Бодото партийна хүтэлїбэрилэгшэд бэшэ, харин бэеэ той- 
руулдаг дэ хүнүүд нима юума хадэг байна. Мигэжэ хүтэл- 
бэрилха. гээша. муу юума. үүсхэнэ, хойрог хүтэлбэрилэгшэд- 
та таарана, Нимә пүхадые заллруулаагүй һаа, туһа болохо- 
гүй, партийна ҳүтэлбэри хадаа акопомикые ХҮГЖӨӨХЭ, КОМ- 
мүние байгуулалтын түсэб амжалтатайгаар бэелүүлгэдэ арад 
ниитыв алсүүлхэ арга боложо шадахагүй байна. 

Иимэ директивэнүүдые өжлээн хүнүүд партийна биле- 
лүүхтэй болойошъе, партийна хүтэлбариин үдхые зүбөөр ойл- 
годоггүй байна. 

(Орловско оўластьћою ерэдөн нухэдүүд минии 
зүйшөөнэ гүү?! 

Зүйшвөнэ! гэлэн абяан гарана. 
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хэлэһэниие 


н. с Хрущев. Тиихәдээ Орловеко үйлэлбэрийн уйравленийн 
партийна комитедэй ябуулгые юун гажә ойлгохо болоно гәэ- 
шай? Ушнравленийе зонхилхын түлөө, мэргэжэлтадые элдэб 
саар аар дарахын, тэдэнэрые бодото хәрэгһәә таһалхын ту- 
лада партком байгуулагдайан болоно гээшэ аал. Таанар агро- 
номой, зоотехнигэй, инженерай үйлэдбари дээра хүдэлмэрил- 
хэ, вөрынгөө хэрэг бүтээхэ аргыень хаһана газшалта. Управ- 
ленидэ 40 мэргэжэлтэд хүдэлмэрилнэ бэзэ. 

38 гэһэн абяан гарана. 

Н. С. Хрущев. Дунда зэргээр управлени бүридэ 38 мэр- 
гэжэлтэд болоно. Энэнь ехэ хүсэн гээшэ, Хэрбээ мэргэжэл- 
тэ бүхэн үдар бүри нэгэ колхоздо ошоо һаа, бүхы колхоз- 
нигуудые түргэхэн нэрэ обогоорнь таниха, тэдэнэрэй хэрэглэл 
болон эрилтые мэдэхэ, КОЛХОЗНИГУУДТа, совхозуу- 
дай хүдэлмэришэдтэ ашаг ехэтэйгээр туһалха байха. Хүнүүд- 
тэй Майн холбоотой байха, тэдэнэртэ тодорхей туһаламжа 
хүргэхэ гээшэ ямаршье резолюцийаа дээрэ байна бшуу, Тийн 
таанар ажахы доторхи байдалые мэдэхэт, хүдэлмэрилэгшэдые 
харахат, тэдэнэрые урагшаа ябахаар уряалхат. 

Донбасста ажаллаһан жэлнүүд намда һанагдана, Харьковта 
болойон зүблөөнүүдтэ ходо өшөхө хэрэгтэй бологша балай. 
Тэрэ үедэ «Донбассуголь» тэндэ байгша дэн, Иима нэгэ ушар 
болойон юм. Харьковїаа бусажа Яябабай, Вагон соо амархаяа 
хэбтэбэб. Минии станцида поездын дүтэлэн ерэхэдэнь һареәб. 
Харахадамни, нэгэ танихагүй хүн намтай хамта вагон соо яба- 
ба. Би тийхэдэ залуу байгаад, бүхөөр унтааб, хүршынгөө хэ- 
зээшье бии болойюниие мэдээгүйб. Хубсайыень харахадаа га- 
даадын хүн гэжэ Ванаад, нарилбаб. Зүгөөр тэрэ хүн үгэ 
дуу гаража, манай хүн байһаниинь элитэ болобо. Тэрэ «гадаа- 
дын» хүнэй хилын саана ошоһон тухайгаа, тэндэ хараһан юу- 
мэ «ухайгаа хэлэхэдэнь, өөрынгөө хани горнягые бүри һай- 
наар танибаб. 

Энэ жәшэә юундэ харуулбайиб? Хүн тухай гансал гадаада 
талайаань хараад мәдэхын аргагүй. Хүнүүдые шэнжэлэн үзэ- 
хэ, тэджниие мэдэхэ хэрэгтэй. Хүнтэй уулзахадаа, тэрэантай 
хөөрэлдэхэдөө, хүдэлмәрилжэ байхыень харахадаа, тәрәан 
тухай зүбөөр ойлгожо абахаш, юу хэжэ шадаха байлыень, та- 
рээндэ юугээр туһалха хэрэгтэйй гэжэ ойлгожо шадахаш, Хү- 
нэй эрхим шанарые мэдахын, тэрэнэй шадабаряа гаргаха 
арга олгохын тулада, заримдаа хүнтэй үшөө үшөө дахин уул- 
заха хэрэгтэй болодог. 

Шэнэ партийна органууд болон Үйлэдбәриин управлени- 
нүүд хүнүүдтэ илангаяа анхаралтайгаар хандаха зэргэтэй, 

Үйлэдбэрийн управленинүүд юу хэхэ бїїотойб? Үйлэдбарийн 
ниитэ хэмжээе дээшэлүүлхын тулада, колхоз, совхоз бүхэндэ 
үйлэдбэрийе эмхидхэхэ, ажалай эрхим жэтээ дээрэ хүнүү 
дые һургаха, түрүү дүй дүршэлые колхозууд, совхозуудта 
нэбтэрүүлхэ (етой. 

Управлениин начальник, мэргэжэлтэд хаана ажаллаха ёю- 
тойб? Колхоз, совхоз дотор, бригада, фермәдэ. 

Үйлэдбәриин управлениин партийна комитет юу хэхэ ёһо- 
тойб? Баһал үйлэдбэрийе, зүгөөр ондоо талаһаань эмхидхэхэ 
ёлотой. Партийна комитет хадаа партийна болон комсомолой 
организацинуудай дайшалхы шадабариие дээшэлүүлхэ, коҹ̧- 
мунистнууд, комсомолшуудые зүбөөр хубаарилан табиха, хү- 
нүүдые шанга эрилтэтэйгээр, харюусалгатайгаар, заршамтай- 
гаар хүмүүжүүлхэ зәргәтәй. 


Түрүү дүй дүршэл шэнжэлэн үзэхэ, 


Хүнүүдтэй хүдэлмэрилхэ гээша пар 
зээда заргын уялга мүн. Хүнтэй хөөр 
тэй. Хүнүүд гээшэ злдәбын, адли баша 
Хүдөөдэ байһан эсэгэдээ шахта дэәрә 
хүбүүнэйнь бәшэһэн бэшэг тухай шахтері 
лээн байхад. Үзэг бэшэг мэдэхэгүй Хүн 
элдэб хүнүүд уншажа үгөөд. удхыень 
гуулба, Үнеэгээ худалдаад, мүнга элыз 
нэгэ хүнэй уншахада, зсэгэдээ табилан 
шов. Тинхэдэнь эсэгэнь иигэжэ харюу 
гүйб!» 

Нэгэ, хоёр үдэрэй үнгарнөд байхада, 13 
шуулхаяа ондоо хүндэ ошобо. Тэрэнэй 
удха ондоогоор ойлгогдожо, эсагань х 
гээ худалдажа, мүнгэ эльгээхэ гэжэ Х 
ороод, эсэгэевэ гуйһан удхатай болоо. «А 
ха, тэрээндэ. яабашье туйалха, хэрэгтэй» 
бә. (Зал соо шэмэзтэй болоно). 

Би мэдәнәгүйб, ажабайдалда тиимә 
Үгышье байхадаа болохо. Зүгввр хүний 
энхэргэн үгын хүсэн тухай рассказууды 
түхэлтэйгөөр заабари үгэхэ, хүнтэй ямар 
ралдэхэ гээшэ жэжэ божо юумэн бэшэ, 
рүүнөәр ерээд, хүндэ хальдаа һаа, хүн 
Ямаршье хүдэлмэрилэгшэ байгаа һаа, 8 
юм. Тэрзэндэ хальдажа, доромжолон Ш 
хүндэгүй хандалгада харюусахаар бэлэн 
бээ ши тэрээндэ нүхэрэй ёһоор, өөртөв Ш 
шэнгеэр хандажа, ажал хэрэг мэдэнхэйга 
зүбшэл үгөө һаашни, тэрэш ондоогоор хаў 
шэлтэй гэжэ Һһанаһанаа ӧү мэдүүлэ, харӣ 
ша байһан хадаа ажал хэрэг мэдэхэ 0 
дэлһәнөв ябууд харуула. Тиигзэ ааш 
этигэл найдабарииеш харюулха гэжэ рд 
ташалга). 


Хододоо арад зоной дунда байха гэйэн 
дэлмэрилэгшэдэ табигдана. Партийна к0 
лэгшэ хаана байха ёїотойб? Баһал колй 
дээрэ, партийна организацида байха ёһом 
чальнигта болон тэрэнэй бусад хүдэлмэрї 
директива бэшэхэ гээшэ парткомой хэраг! 
митедай • зорилго хадаа үйлэдбэрийн түс 
коммунизм байгуулха тушаа партиин ЇЇ 
абалан Программыге дүүргэлгэдэ коммуни 
тийнабэшэ хүнүүдые, бүхы хүнүүдые эле 


Бидэнэр колхөзүуд болон совхозуудые 1 
нүүдэй үүсхэлые оройдоошье хизаарлах 
яабашье, колхозууд, Єовхозуудай хүтәй 
дө хүдэлмэрилїїэн тухай газетэнүүдәй 
үсөөн бэшэ ушарта бэшэгдэнэ. Энээн 1 
тийн Јенинэй нэрэмжэтэ колхозей түрү 
һанаагаа зобоно гэжэ намда хэлээ һән, 
дайн мэдәхәй, 25 мянгатанай нэгэн юм, | 
даһаа гараһан хүн, хүдөө ажахые тон | 
лоо, колхозоо жэшээтэ һайнаар хүтэлбар 

Жэжэ божо хэрэгтэнь пролсохо гэзшиё 
ха, колхозуудай түрүүлэгшэнэрэй, совхоў 
дәй үүехэлые хизаарлахагүй, харин Шұ 
бэлигээ гаргахадань туһалха хэрэгтэй. 


ШИГ с „ ЕДИН 


ухаанай болон бодото ажалай: 
туйлалтануудые үйлэдбэридэ нэбтэр| 


Ажахые хүтэлбэрилхэ хэрэгые шэнэдхэн байгуулха тушэа 
партиин эмхидхэлэй хэмжээнүүдэй удха шанарые гүнзэгы- 
гөөр ойлгоһоноо эндэ үгэ хэлэгшэдэй мэдүүлхыень дуулахада 
аятай. Цартийна болон совет хүтэлбэрийн шэнә гурим 
манай үйлэдбэриин эрилтэнүүдтэ таарана гэжа таанар булта- 
даа нэгэн һаналтайгаар хэлэһэн байнат. Мүнөө колхозууд 
болон сөвхозуудые хүтэлбэрилхэ хэрэг пайжаруулхын тулада 

гт байгхул: р аў 
имагта зохид арга боломжонууд байгуулагданхай, 

Хүтэлбэриин шэнэ гуримай Лайн таланууд тухай хэлэхэ 
зуураа, кадрнуудые зүбөөр хубаарилан табилгын, хэрэглэлгын 
опсо удха шанар тухай хэлэхэ хэрэгтэй, Шэнэдхэн байг 
руулгын асэстэ колхозууд, совхозууд үлэмжэ дүй дүршэлтэй 
хүдэлмэрилэгшэдөөр хангагдаа. Пайн, бэлигтэй өлөн мэргэжэл- 
тэд үйлэдбэрийн управленинүүдтэ хүдэлмэрилнэ. Зүгөөр хэдэ 
хэдэн ушарта үйлэлбэриин  управленинүүдэй агрономууд, 
зоотехнигүүд, ветеринарна врачууд колхозууд, совхозууд д0- 
тор хүдэлмэрилжэ байдаг мэргэжэлтэдїээ һула байна гэжэ хә- 
лэнгүй болохогүй, Хаа хаанагүй адли бэрхэ мэргэжэлтэдтэй 
байгаа паа лайн фааб даа. Ч 


Зүгөөр эрхим колхозуудай түрүүлэгшэнэр ээ, совхозуу- 
дай директориүүдһээ уйравленинүүдэй зарим мэргэжэлтэдэй 
һула байранда. эшхэйтэр юумэ үгы байна. Тиимэ мэргэжэл- 
тын өөрынгөө үүргые зүбөөр ойлгохо, бүхы хүнүүдые бүхы 
юумэндэ ћургаха гэжэ эрмэлвәнгүйгөөр, харин өөрөө һураха, 
эрхим дүй дүршэл оролдосотойгоор шэнжэлэн үзэхэ, дамжуул- 
ха гээшэнь шухала байна. 


Заримдаа управленинүүдэй мэргэжэлтэд иимэ замаар яба- 
даггүй, Али нэгэн агронем гү, али инспектор-эмхидхэгшэ эр- 
дэм шадабариингаа, дүй дүршэлэйнгөө талаар харьяата совхд- 
зой директорїээ гү, али колхозой түрүүлэгшэйээ доошоо бай- 
һан аад, өөрығөө ахалагша гэжэ тоолоод, иигэжэ хӘлэЭдаг: 
дууль, намдаа сэсэн байха эрхэгүйлши! (Зая соо энгэдэн 
болоно). Иимэ юумэ гаргажа болохогүй. 


Үйлэдӧэриин управленинүүдэй агрономууд, 
лайн, үнэн сэхэ хүнүүд байдаг юм. Харин заримдаа 
дүй дүршэлөвр дутамаг байха. Тэдэнэр түрүү дүй 
ПГМЕЖЭЛЭН үзэг ЛЭ. 

Колхозуудай дүй дүршэлтэй түрүүлэгшэнэр, совхозуудай 
директорнүүд танай тушаалай, уялгын үмэнә һүгэдэхэ гэжэ 


зоотехнигүүд 
тэдэнэр 
дүршэл 


Южный тосхондохи шубуунай фабрнкын хүдэлмэришэн 
Галина Рыкова гараван үндэгэ батарей сооһоо суглуул- 


жа байна. 
С. БАЛДУЕВАЙН фото. 


бү найдагты, нүхэд управленинүүдэй 0 
бусад хүдэлмэрилэгшэд, Тэдэнэр нэрэ # 
харин эрдэм шадабарийн үмэнэ Пүгадэїй 
хозууд, совхозуудые гайхамшагта, Эмхид 
жәлтәд толгойлно. СССР-эй хүдөө ава 
Платонович Воловченко эндэ үгэ хэлээ. Үй 
совхозой директор байжа, томо үйлэдїй 
эмхидхэдэг байгаа. Нөрөө ажал хэрэг һай 
лениин хүдэлмэрилэгшын нүхэр Воловчевй 
гэжэлтэтэй, әмхидхәгшәтэй хөөрәлдәх 
аал? 


Иигэжә хэлэхэдээ би управлениин х 
гые доошолуулха һанаатай бэшэб, харив 
нүүд управленидә байха ёїїотой гэжэ 3 
нэр өөЛэдынгөө мэргэжэл шадабариие 499 
болон совхозуудай эрхим мэргэжэлтәдћ 
гэтэй. Пураха гээшэ хүн бүхэндэ туһата 
хын талаар түрүүшынгээ жэл хүдэлмэй 
Олон жэлдэ Украинада хүдэлмәрилөөб, ЇЙ 
дастьд0, һүүлдэнь дахяад Украинада, ї 
вагай областьдо хү дэлмэрилөөб. Тийн түй 
гыгвөр мэдэхэ, колхозой сэсэн түрүүлэгш 
ошожо, эрдвм ухаанай, бодото ажалай бй 
мые шэнжэлэн үзэхэ дуран хододоо хүр 
шье юумэдә һургадаггүй институдууд 2 
Тиимә эрдэмэй зургаанда ошоод байхада 
хэдэг хүндэ ошохоёо шамдахаш. (Шэмээ 
шалга). | 


Таанар намайе зүбөөр ойлгоо бәзәэт 1 
дэмтэдые гомодхоохо, тэдэнэрәй үүргый 
оройдоошье һананагүйб. Манай эрдэм уй 
тай. Эрдэм ухаае, бодото ажалые урагш 
хамшагта эрдэмтэд манайда олон. Тэдэн 
хы совет хүнүүд омпгорхоно, Би хадаа 
хэлэнэлби. Эмхи зургаанууд дотор хуул 
тэдбди гэжэ тоолодог, номуудыешье бэш 
шадаг аад, өвїїэдөө урда хойтошье гээш 
тэд тухай хэлэнэлби. (Зал соо шэмзэтэй 
дэмтэ хартаабха тухай бэшэдэг, харин їїй 
хүршэ колхозойхиһоо бага ургаса 40 

Зүгөвр үнэхөөрөө Пургаал абажа 001 
бодото ажал хэдэг хүнүүд манайда олой 
Тинмэл хүнүүдтэ ошогты, тәдәнэрһәә № 
ска областиин «Здобуток Жовтня» ко 
нөө наһа бараһан Федор Иванович Дуб 
наб. Энэ хүн колхозй үйлэдбәриие гай 
дэдфг байгаа. Одесскэ областиин колхїй 
Анисимович Шосмитный, Москвагай 0 
ректор Алексей Михайлович Житковн 
дэнэ ёһотойт. Эдэнэр ехэ эрдэм шадар 
тэй хүнүүд Мүн. 

Эрхим хүнүүдһәэ Пургаал абагты, уй 
тэлбэрилэгшэдэй һҺурахадань туһалагты 
дэлмэрилэгшэдтэ зүбшэл үгэхые үшөв 
торһәэ бэшэ хэн гзэгдэнги ажахыда 8 
иигэжэ хэлэхэ гээшэб: Иван Ивановия 
байна, тиихэдэ нүхэр Житковой морков 
өшыщ. Тэрээнтәй хамта Житковто верб 
гүйгөөр, харин юу, хайшан гээд хэ 
Житковые гуйха байгаа. Тийгабал ТИ 
хадаа инспектор-эмхидхэгшэдэ гол шух 

у Е. 

ДҮЙ дүршәл дамжуулха гәэшә хай 
һаань баряад, ондоо газарта абаашаћай 
дүршэлые ябталжа болахогүй, тэрэн 
тээшэнь ямаршье амһарта соп абаашах 
бии газартань шэнжэлэн Үзэжэ, ТЭрай 
ашаглаха хэрэгтэй. 

Хэрбээ бидэнэр тиигэнгүй, харин б 
саарїа. бэшэлгэн болгоа һаа, албан 
гаргахабди. Тиимэ болоо һаань инет 
эмхидхәишәд байхаза болижо, тәрээн 
лохонь магадгүй. Тэдэнэр колхозой тҮ 
хозой директорэй хүзүүн дээрэ һуүуга 
зөбөвхө болоно. Тиимэ инспектор вврөйй 
хэгүй, ондоо хүнииешье хүдэлгэхэгүй. ан 
да ехэ хоро хүргэхэ байна. Иимэ ядал 
мэриин нол аргануудыг хазагайруулы 
эгээл м\нөя, дурлагдалан дутагдаануу 
болоодүйдэ, хэхэ хэрэгтэй, 


үхэр Н. С. Хрушевой хэлэйэн үгэ 


0й Гү, али ойлғосогүй гү? 

1! (Альга ташалган), 

үнвө эгээн шухала юун байна? Газар та- 
ажалай үйлэдбариие эрхим һайнаар эм- 
тектар бүхэниие ашагтайгаар хэрэглэхэ, 
таряалангаа эрхилхэ гуримай хойшолон- 
пашной ургамалнуудые ехээр тариха бо- 
уүдые нәбтәрүүлхэ талаар асуудалнууд 


а хүсэтэй ургамал боложо байһанииень ха- 
В вүхәд үгэ хэлэжэ, онсо ехэ ургаса абадаг 
рх бобыһаашье үлүү Лайн байха гэжэ һа- 
І бобыһаа үлүү һайн байхай? Ургасаараа 
лаг. Тэрәэнһээ гадна, горох бобыћаа түр- 
айлыень хараадаа абаха шухала. Манай 
9 байдалла энэнь ехэ удха шанартай. Горох 
Мал бэшэ, хэрбээ тэрэниие таряад, бүхы 
0 х9 һаа, гектарай 42 центнер ургаса тоо- 
с60 шэмэзтэй болоно). Минии һанахада, 
00й эрхим Лайн участогуудта гектарай 50 
абтаһан байгаа бэлэй. 

ко, Гектарай 55 центнер. 

Дарана гүт, — гектарай 55 центнер! Нэгэ 
нээн тэжээл үгэнэб. Энэ хадаа Үнэхөөрөө 
Әваэнһээ гадна, иимә ургаса абаад байха- 
ахаа, 100 килограмм азот газарта үлдэ- 


1ү1909 ажахын бусад ургамалнуудые тари- 
Тэдэ. 

Й холиходо. балал һайн гээшэ. Би горохые 
Иха Ябадалые шүүмжэлдэг һэм. Мүнөө дүй 
Ш үндәһә һуури дээрэ энээнээ шэнээр хара- 
зэшэ ха. Тарилгын Майн нормо байгуулаа 
(Ын ёхз ургаса абажа болоно. Нүхэр И. П. 
} влангаяа тарилгын нормо тухай, орооћо- 
рДә байха тухай хэләһэнииень анхаралдаа 
“Урдань тарилгын нормо тогтооходоо эрдэм- 
01х03, совхозуудай хүтэлбэрилэгшэд алдуу 
айда орооһоной дуталдахада бидэнэр бага 
) ехэ. талмайда тарилга хәхые оролдодог 
р боложо тарилгын нормо бага болодог бай- 
Яорчые эрдэм ухаанай үндэһөөр тодорхойл- 
1а үгэхөөр үрэйа хүрэнгэ тариха арга 00- 


гон дарахада ашагтай гү гэжэ бодожо үзэ- 
ре гансал таряа, талхантай силослэжэ боло- 
үд хэлэнэ. Горки Денинскидэхи туршал- 
100, би горох силосләхә талаар туршалга 
нко болон Ольщанскиие гуйгаа һэм. 

М хәгдәэ, эрхим һайн үрэ дүн харуулаа. 
нимэ һаань, хара хүрьһэтәйбэшэ зонодо 
(Ша абахаар горох ехээр тариха тухай бо- 
(алостэ гэжэ таригдаһан горохой Лайн ур- 
манаэн Тухай мүн лэ хэлэхэ баатай болог- 
( хайловска совхоздо гектарай 800 цент- 
Ой ногоон эшэ набша абтаа гэжэ эндэ үгэ 
үбләдбэриин управлениин партийна коми- 
юр Кириллов хэлзбэ. Нүхэр Кирилловэй 
№. зал соо шууяатай боложо, энэ мэдэ3сэл- 
р хандаба. 

Ш этигэлгүйгөвр хандахагүй байнаб. Нэгэ 
ан, нүгөөдэдәнь бүтэдэг гаәшә. Узбегэй 
ба Ли гэгшые абаад үзыт. Гектарай 2 
Турүза 40440 гэжэ хэн хэлэжэ шадахаб? 
инэ ургаса абаа. 

я силос дарагдадаг һаань, иимэ зорилто- 
Маневр тариха тухай бодомжолхо хэрэгтэй. 
орох саахар ехэтэй байдаг, мүн лайн си- 


Туршалга үргэнөөр хэе. 
їическэ элдэб янзын хэмжээ ябуулгануу- 
эндэ үргэнөөр, зүбөөр хэлэгдээ. Агротех- 
310өөр хэрэглэхэ, зүб севооборот байгуул- 
бусад асуудалнуудые шиидхэхэһээ гадна, 
Панартай гэжэ онсолон тэмдэглэхээ хүсэлэн- 
9 гайхамшагта мэргэжәлтэд, эмМхидхэгшэд 
їнүүдэй уртаһандань, тэдэнэй хүдөө ажа- 
Ила асуудалнуудые гүнзэгыгөөр мэдэжэ хэ- 
йярлажа байнабди. Ажалда дуратай зүгы- 
иг шэнги эдэ хүнүүд хүдөө ажахын үйләд- 
їр эчхидхэхэ, хүдөө ажахын продуктнуу- 
Штохо хэрэгтэ хубитаяа оруулжа байна. 
арадай туйлай ехэ баялиг мүн. Гэбэшье, 
ха хэрэгтэй. 

өвхэ, тэрэнэй туйлалтануудые үйлэдӧәри- 
Їно00 оролдохо яаадал хүдөө ажахые хү- 
хы хүдэлмәриин түрүүшын ээлжээндэ 
Їйдэнэр наукые хүсэд дүүрэнээр үшөө 
1 дутагдал гэхэдэ, тэрэнэй үрэ дүнгүүдые 
ДИ. 


Вејарациин Хүдөө ажахын миниетерствэ- 
научна эмхи зургаануудые муугаар 
й, түрүү дүй дүршэлые нэбтәрүүлхэ 
Шә байһан тухайнь баримтануудые ха- 


рство Москва шадар: нэгәниинь — По- 
ведәнь-– Дмитровскэ райондо байрладаг. 
үтә нэгэн адли захяа, заабаринууд бэшэг- 
ака байдаг. 

ево, тусхайлан хэлэбэл, Москва шадар гү, 
4 хартаабха. ургуулха, зүбшөөлые өөрын- 
дань Россин Федерациин министерство 
лые баһал өврынхеэрээ зохёодог гээшэ. 
теографическа, нэгэ түбһћөө хоёр ондоо 
бйоор гээшэ гү? Тиигэжэ болохогүй ааб 
вые байлгаһанай хэрэг бии гү гэжэ 00- 
(Альга ташалган). Хүдөө ажахын мини- 
Ше — туршалгын станцинууд, научна 
дые эрхилнә. Энэ хадаа урдань байћан 
1180 бэшэ гээшэ. 

хын тулада манайда Хүдөө ажахын про- 
ладхэхэ министерствэнүүд, үйлэдбэриин 
улагданхай. Техникэ болон минеральна 
й хгрәгые «Союзсельхозтехникэ» эрхил- 
Жүнөөнэй министерствын тол зорилго на- 
цые хүтэлбэрилгэ болоно, теэд наукын 
їл, ганса. республикада, бэшэ, харин бүхы 
та юм. Гэбэшье, зональна, саг уларилай, 
їаар, мүн бусад онсо илгаануудые ҳараа- 
" .Тиимэһээ яахадаа хоёр министерство 
үрүү дүй дүршәлые нэбтәрүүлхэ ёћо- 


йл дээрэ иимэ байна: нэгэ институт 60- 
цүгвөдэнь — рестубликанскада мэдэл- 
ай аад, хоёр эзэтэй байха юм. Тиигэжэ 


хын министерствэшье, мүн Роесин Фе- 
ЫН министеретвэшье үшвэл муугаар хү- 
эгтэй. Тэдэнэр наукын туйлалтануудыг 
яа тэрүүлнэгүй, колхоз, совхозуудта 
зү шөөлнүүдые зохёоногүй, наукын ҮН- 
эд 03реэ эрхилхэ хэрэгтэнь туһалнагүй. 
н, Союзай белон Россин Федерацийн 
їетвэнүүдтэ мэдэлтэй совхозүудай хү- 
Та халзхэ. Хүсэл бии. 

93 Россин Федерациин Хүдөө ажахын 
Шша1а2хи «Яхромский» совхоздо нүүһэн 
твын хүдэлхэ һайн эрхэ байдал бай- 
ута газарта байрлайан савхозой бааза 
та жэшэәэ боложо Үгэхэ һайн ажахы 
а. Энэ зорилгые РСФСР-эй Хүдөө ажа- 
Шан гээд шииҳхэнэй? Зарим тэды мэдээ 


д0 6832 гектар панкни бии. 1962 ондо 
тниисэ, 363 гектар хара таряан, 100 
э, 65 гектар горох, 900 гектар хар- 


Жэшээнь, хэрбээ химическэ үйлэдбэрилгэ тухай хөөрэлдөө 
һаа, танда иигэжэ хэлэхэ: химическэ үйлэдбэриие инженер- 
гүйгөөр, химическэ наукын эрдэмгүйгөөр хайшан гээд эрхил- 
жэ болохоб? Үнэхөөрөө тиимэ. Хүдөө ажахыда ондоо баримта- 
нуудай ушархада гэмшэлтэй байна. Хүдөө ажахые ши мэдэхэ 
гүш гәжә хүнһөө асуухада, тэрэ харюусадаг: мэдэнгүй яаха- 
биб, хартаабха эдеэ һэм. Хартаабха эдеэл хадаа хүдөө ажахые 
мэдэхэ дээрэ өөрыгөө тоолохыень харана бәзэт. (Зал соо шэмээ- 
тэй болоно). 

Хүдөө ажахы — манай экономикын эгээн орёо һалбаринуу- 
дай нэгэн мүн. Хүдөв ажахын асуудалнуудыг гүнзэгыгөөр шу- 
далха, эрдэм ухаае бодото байдалдаа хэрэглэжэ шадаха, эрдэм 
наукын, түрүү дүй дүршэлэй туйлалтануудые үйлэдбэридэ 
нэбтэрүүлхэ гээшэ колхоз, совхозуудые хүтэлбэрилгын үндэйзн 
асуудал мүн. Наука гээшэ гансал эрдэм ухаае тарааха ябадал 
бэшэ, мүн үшөө хүдөө ажахыда шиндхэгдэхэ тодорхой эмхидхэ- 
лэй асуудалнууд гээшэ. Имагтал хүдөө ажахын наукын ту- 
һаламжаар, тэрээндэ түшэглэн, эрдэм ухаанай туйлалтануудые 
үйлэдбэридвө нэбтэрүүлжэ, ехэ ургаса абажа, малай ашаг шэ- 
мэ дзэшэлүүлжэ, үйлэдбэреэ оньһожоруулжа, бүри ёхэ ажа- 
лай бүтээсые хангажа болохо байна. Хүдөө ажахын наукын 
һалбари бүхэн колхоз, совхозуудай үйлэдбэрийн бодото зорил- 
гонуудые шиидхәлгәдә алба хэнэ. 


Селекци гээшэ ехэ ургаса үгэдэг сортнуудые байгуулга б0- 
лоно; үрэһэнэй ажахы гээшэ эдэ сортнуудые арьбадхажа, нэб- 
тэрүүлэн тариха хэрэг болоно. Малай үүлтэр Гайжаруулта 
болбол эрхим һайн үүлтэрэй мал бин болгохо хэрэг гээшэ. Ве- 
теринарна хэрэг гээшэ малай үбшэлхэгүй эрхэ байдал бай- 
гуулха ябадал болоно. Энээн тухай академик К. И. Скрябин 
иигэжэ гоёон хэлээ һэн: «малай үбшэндэ, үргамалай үбшэндэ 
добтолго хэхэ хэрэгтәй». 


Мал ажалда, ургамал хамгаалха хэрэгтэ антибиотигууд, хи- 
мическэ зүйлнүүд ехэ удха шанартай. Буртаг үбһэ үгы хэха 
элдэб янзын химическа зүйлнүүд бии — гербицидүүд. Әрдэм- 
тэд үрэһә сэбэрлэхэ, ургамалнуудай һайнаар ургахадань ту- 
Һалха зүйлнүүдые бии болгоно. Хүдөэ ажахын продуктнуу- 
дые ехээр абахыџ тула бидэнэр эдэ бүгэдые хэрэглэхэ зэргэ- 
тэйбди. 

Эрдэм наукын үгэдэг зэбсэгүүд хүдөө ажахыда шэнэ ехэ ар- 
га боломжонуудые нээжэ үгэнэ гэжа колхоз, совхозуудай хү- 
тэлбэрилэгшэд мадэнэ. Теэд гансал мэдэхэ гээшэ бата ха 
юм даа. Эрдэм наукын туйлалтануудые ажалдаа нэбтэрүүлхэ 
хэрэгтэй. Наукын үүргые мэдэрэнгүйгөөр ажахыгаа үндэр 
хэмжээндэ эрхилжэ болохогүй. 


Америкын Ла Терру гэгшын фермэ тухай намла хөөрэжэ 
үгөө һән. Әнә фермә мяхан болохо тахяатай дальбараануудай 
нэгэ килограммаар шэгнүүрээ нэмэлгэдэ 2,4 килограмм тэ- 
жээл гаргашалдаг байна. Тиихэдэнь манайда ямар бә? Нэгэ 
килограмм мяханда 5 килограмм тэжээл гаргашалаа һаа, 
олон хүтэлбэрилэгшэд һанаагаа амардаг. 

Баруун Германиһаа фермер Антон Майенбергер намда бэшэг 
эльгээгээ. 1 килограмм гахайн мяханда 2 килограмм тэжээл 
гаргашалнаб гэжә тарэ мэдээсэнэ, Хэр зүбынь мэдэнэгүйб. 
Теэд энэ хүн өөрынгөө ажахы тухай бэшэнэ, тиимәһээ тә- 
рээндэ этигэхэгүйн үндэһә үгы ха юм. Бйзэнэр 1 килограмм 
гахайн мяханда хэды шэнээн тэжээл гаргашална гэзшйиЗ1и? 
Хэдэ дахин ехээр. Теэд юундэ тиимэ болоноб? Эндэ шалта- 
гаанууд олон. Фэшээнь, тэдэнэй нэгэн гзбэл, Колхоз, СОВХО- 
зууд ороойо таряагаа монсогор зандань эдюулнэ, тинхэлэнь 
срооћоной ехэхэн хубинь шэнгэнэгүй, үгы болошоно. Манай- 
да комбинированнэ тэжээлай шанар тухай бага ороллолто 
гаргагдана, һайн тэжээлээр шанаржуулагданагүй, белок үгта- 
нэгүй. Би нэгэ мимә ушар тухай уншаа һэм. Америкын нэгэ 
фермер тусхай фирмәһәэ комбинированнэ тэжээл худалдажа 
абаад, фирмын тогтооһон хэмжээнэй мяха абаагүй байшоо. 
Тиигээд тэрэ фермер худалдажа абалан тэжээлээ шэнжэлжә 
үзәһән хойноо тэжээл шанаржуулха зарим зүйлнүүд үгы бай- 
гаа гэжэ тогтоогоо һән. Фермер гарзада ороод, сүүдтэ үгөө. 
Тэрэ фирмэтэй сүүдлэлсэжэ, гарзыень бусаалсахыгв эриһэн 
байгаа. Манайда энэ талаар ямар гээшэб? Комбинированнз 
тэжээл мал эдинэл аабза гэйзн туримаар хайша хэрэг бэл- 
дэгдэдэг. (Зал соо шэмэзтэй болоно). 


Манайда бионрепарадууд бии. Тэдэниив малда тарихада, 
үнөөхил тэжээл дээрээ байһан малай шэгнүүр 10 процентаэр 
дәэшэлнә. Гэбэшье, мал ажалда хүдэлдэг хэды хүдәлмэрилаг- 
шад энэ препарадые хэрэгланэб? Тиихэдэ хэды хүн энээн ту- 
хай дуулаћан байнаб? Тон үсөөн. Гэхәтэй хамта, манайла 
институдууд бии, совхоз бүхэндэ, колхоз бүхэндэ агронпмууд, 
зоотехнигүүд бии. Тэдэнэр юу харана гээшэб, әнә шухала 
хэрэгээр яахадаа Һһонирхоногүйб? 


Нүхэдүүд, эрдэм наукагүйгөөр хүдөө ажахыда, ехэ туйлалта 
хэжэ болохогүй. Манай хүтэлбэрилэгшэд-ирактигууд, тган- 
сашье практигууд бэшэ, харин эрдэм һургаал абайан хүнүүд 
энэгниие олонхи ушарта хүсэд ойлгодоггүй. Эрдэм һургаал- 
тайшье һаа, ажахыгаа, хуушан ёһоор эрхилдэг. Энэнь хүдөө 
ажахыда ехэ хохидол үзүүлнэ. Наукын туйлалтануудые үйләд- 
бэридэ набтэрүүлгә -- ажахые хүтэлбэрилхэ гөл зүйлнүүдэй 
нэгэн тээшэ гэжэ бидэнэр бүгэдөөрэн ойлгохо ёһотойбди. 


1баритайгаар эрхилхэ, үйлэдбэриин 
кономикые гүнзэгыгөөр шудалха 


таабха, 1115 гектар овош, малда эдюулхэ 850 гектар саахарай 
свёкло, 1520 гектар гэхэ гү, али бүХы пашниин 23 процент 
олон жэлэй ногоо, 492 гектар нэгэ жэлэй ногоо гэхэ гү, али 
пашниин 7 процент тарићан байгаа. Бүхы пашниин 30 про- 
центнь ногоогоор таригдаа. Министерствын туршалгын ажахы- 
да иимэ тарилга хээ бшуу! 

Ногоо тарилгын гуримаар ажалаа зрхилхэ тээшэ энэ ажахы- 
да юу үгөөб тэжэ хараад үзэе. Ургасын талаар иимэ: нәгә 
гектарһаа 11 центнер намарай шэниисэ, 11 центнер хара та- 
ряан, 17 центнер хабарай шэниисэ, 7,3 центнер горох, 90 
центнер хартаабха, 187 центнер овощ, тэрэ тоодо 247 цент- 
нер капуста, 164 центнер морхооб, 76 центнер столовын 
свёкло, малда эдюулхэ 142 центнер саахарай свёкло хуряаг- 
даа. Олон жэлэй ногоо гектарай 11,9 центнер суглуулагдаа. 
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Украинын ССР. Хоёр. дахин Соцналнс Ажалай Герой 
Евгения .Алексеевна Долинюк гэгщын хүтэлбэрилдэг а- 
дай академиин бин болоһонһоо хой о табан жэл гүйсзбэ. 
Мүнөө үедэ куңуруза урғуулха түрүү дүй дүршэлэй энэ 
Һургуулида Тернопольшинын тосхөнуудай таба мянган за- 
луу ажалшад Нуралсана. Зураг дээрэ: Борщевеко үйлад- 
бэриин управленинн КЇЇСС-эй ХХІ съездын нэрэмжэтэ 
колхозой -звено даагша, арадай академинн ректор Е. А. 
Долинюк өөрынгөө һургаһан кукурузашад М. И. Тимчук, 
А. М. Машталир ба М. Н. Васылык тэгшэдтэй  хөөрэл- 
дэжэ байна. ТАСС-ай фотохронико. 


| 


Центнер продукцийн өөрынь үнэ сэн иимэ: орооһон-— 12 тү- 
хэриг. эбэртэ боло малай мяхан —- 166 түхэриг һүн — 21 
түхэриг 63 мүнгэн. 

Бусал ажахынуудта энэ һайн жэшээ боложо үгэнэ гээшэ 
гү? Хэрбээ иигэжэ бүхы ажахынуудай хүдэлвө їаань, үмдагүй 
үлэжэ болохо байна гэжэ хэлэмээр. (Зал соо шэмззтэй болоно). 

«Яхромский» совхоз овош таридаг ажахы. 1115 гектар 
овощ тэрә таридаг байна. дды шэнзэн овощ мүн Москва ша- 
дарай «Большевик» совхоз таридаг юм. Тэрэнэй директорээр 
нүхэр Гольцев хүдэлнэ. Эдэ хоёр ажахынууд нуга газарта 0р- 
шодог, овощ ургуулха адли архэ байдалтай юм. 

Эдэ хоёр ажахын центнер фвошой вөрынь үнэ сэнгыг са- 
суулаад үзэе. «Большевик» С0БХ0340 центнер 0Вошой үнэ 
сэн — 1 түхэриг 29 мүнгэн, РСФСР-ай Хүдөө ажахын мини- 
стерствын «Яхромекий» совхоздо -- 2 түхэриг 45 мүнган. 
«Большевик» совхоз10 орой ургадаг капустын ёерынь үнэ сэн 
51 мүнгэн, “Лхромский» совхоздо — 1 түхэриг 73 мүнгэн: 
столовын свёкло: «Большевик» совхоз10--1 түхэриг 99 мүн- 


гэн, «Яхромский» совхоздо — 3 түхэриг 40 мүнгэн. 
«Большевик» совхоз миллион түхэригэй олзо оруулаа, ха- 
рин «Яхромский» совхоз — 538 түхэригэй гарза хээ. Гэхә 


зуура. Хүлөө ажахын министерствын Яхромада ошохын үрда 
тээ энэ совхоз олзо үгэдэг һән. (Зал соо хүхюун шэмза га- 
рана). 

Хэрбээ хүдөө ажахын министр нэгэ совхоздо гурим байгуул- 
жа шадахагүй һаа, республикын хэмжээндэ хайшан гээд нау- 
кые хүтэлбэрилжэ шадаха гээшэб? 

СССР-эй Хүдөө ажахын министерствын бааза болохо «Ми- 
хайловский» совхозые абаад үзэе. 1962 онло совхоз иимэ ур- 
гаса абаа: орооћо таряа — гектарай 9,9 центнер. горох — 6,7. 
тэжээлэй бобы — 7.4, хартаабха —41, овощ — 52, саахарай 
свёкло -- 65 центнер. 

Ургаса багаар абажа, министерствын «Михайловский», 
«Вороново» совхозууд малаа тэжээлээр хангахын тула бусад 
ажахынууд болон областьнуудһаа 329 тонно һолоомо, 1689 
тонно комбинированнэ тэжээл, 329 тонно отруби, жмых аса- 
раа. Бухыдөө 155 мянган түхаригэй тэжээл асарагдаа. Нүхә- 
дүүд, иима ажахын жэшээ дээрэһээ Союзай министерство 
эрдэм наукын, түрүү дүй дүршәлэй туйлалтануудые нэбтә- 
рүүлхэ гэжэ бэлэдхэжэ байгаа. Тэндә докторнуудшье, кандида- 
дуулшье, мүн өврөө министршье хүдэлжэ байгаа. Энэ ажахы- 
да иимэ баазые үндэһэ баримталан эрдэмтэд, мэргэжэлтэд 60- 
лон практигуудые суглуулжа, ажахыгаа хайшан гэжэ эрхил- 
хаб гэжэ харуулхаяа бэлдэжэ байлдан юм. Гектарай 40 цент- 
нер хартаабха суглуулдаг энэ ажахыда министр юу харуул- 
хань гзэшэй? (Зал соп шэмээтэй болоно). Иимэ хүтэлбэридэ 
хэн хүндэтэйгөөр хандахай? Хэншье ҳандахагүй. 

Нүхэд министрнүүд. Липецкә областиин «Петровский» сов- 
хозые танда жэшээ болгон харуулха хүсэлтэйб. Энэ совхозые 
нүхэр Воловчеуко Иван Платонович арбан хоёр жэлдэ хү- 
тэлбэрилнэ. паяхан нүхэр Воловченко ССР Союзай хүдөө ажа- 
хын министрээр баталагдаа. (Альга ташалга). 


Совхоз 10 мянган гектар хахалагдадаг газартай, 1962 өндө 
энэ талмай дэарэнь иимэ ургамалнууд таригдаа һән: 
намарай шэниисэ --1.088 гектар 


хара таряан — 642 » 
ешмээн — 2.477 » 
просо - 400 » 
горох - 320 » 
саахарай евёклө —— 359 » 
саахарай евёклын үрэһэ — 760 » 
тэжээлдэ орохо 

саахарай свёкло — 140 » 
силостэ орохо күкүруза -11,293 » 


545 гектар тэхэ гү, али 9 процент. 
388 тектар гэхэ гү, али 4 преценя. 


1961 ондо олон жэлэй ногоонууд 890 гектарта, нэгэ жэ- 
лэй ногоонууд 1.075 гектарта таригдаа һән. 

Тус совхоздо бүхы ургамалнуудай үндар баян ургаса аб- 
таа. Гектар ӧүхэніөө 48,2 центнер орсопо таряан, тара тоо- 
10: шаницсэ--26,2, хара таряан— 17,8, ешмэан— 29,4, про- 
со— 23,8, горох — 42,1, саахарай евёкло (Файрична) — 270, 
саахарай свёклын үрәһә — 2() центигр. силастэ орохо КУКУ- 
руза— 418, малай тэжээлдэ орохо саахарай евёкло— 230 
центнер вектарїаа хуряагдаһан байха юм. Ән: ажахы 1060 
ондо 661 мянган түхэригэй, 1961 ондо —69% мпиган, 1962 
ондо — 743 мянган түхаригай ашаг олзо \гөө Пән. 

Нүхар Боловченкын хүтэлӧзрилһән совхоз Аүдэө ажахын 


Олон ЖЭЛЭЙ НОГООН -- 
Нэгэ ЖӘЛЭЙ НӨГООН -- 


министерствын туршалгын совхозууд шэнги ТИйма ехә 
Ра ЁЛ РЭГ б 1 

арга боломжонуудтай байгаагүй гәжа таанар 88138490 

мадэнэ ха юмта даа. Нэтэд иимэ ушар абажа харуул- 


һууб. «ЛЯхромский» совхоздо 4.500 тонно минеральна үтэг- 
жүүлгэ гәхә гү, али хахалагдадаг газарай гектар бүхэндэ 6,5 
центнер үгтәһән байна. Харин «Петровский» совхоз хахалагда- 
лаг газарай гектар бүхэндэ 1,7 центнер үтэгжүүлгэ абаһан 
байгаа. Заримдаа хүтәлбәрилэгшәд: «Намда үгэгты, үгэгты, 
тиигәэ һаатнай би танда үгэхэб» гэдэг. Тиигәәј «Яхром- 
ский», «Михайловский» совхозуудта үтэгжүүлгэ Үгтәһән 
байгаа. Теэд юун абтаа гээшэб? Юуншье абтаагүй, алга! 
(Зал соо шэмэзтэй болоно). Юумэа үгэхэһөв гадна, мүн ямар 
хүнүүдтэ үгэхэеэ мэдэхэ хэрэгтэй. 

Нүхэр Веловченкодо гектарай 1,7 центнер үтэгжүүлгэ үгэ- 
хэдэ, харюудань тэрэ ехэ юумэ үгөө. Харин бусадта гектарай 
6,5 центнер үтэгжүүлга үгтөө. Теэд ямар юумэн абтааб> Гар- 
зай орогдоо. Үйлэдбәриие мәдәдәг, эрдэм наука мэдэд8г хү- 
нүүдые, хооһоор шашалдаал, захирага зандараад байдаг ХҮ- 
нүүдые бэшэ, харин Үйләлбгри шадамараар эмхидхәдәг хү- 
нүүдыг хүтэлбэриләгшөөр шууд дэбжүүлэн табиха хэрэгтай. 
(Альга ташалган). 

Мүн нэгэ иимә жэшээ һанагдана. Курганска областиин 
Понькинеко МТС-эй директор нүхэр Ефремов Григорий Ми- 
хайлович энэ ендэр дээрэһээ арбаад жэлэй саала тээ үгэ хә- 
лээ һан. Нүхэр Ефремов МТС-эйнгээ коллективэй гайхам- 
шагта ажал хэрэг тушаа хөөрөө бэлэй. Он жәл үнгэржэ, МТС- 
нь шэнэдхэн хубилгагдаад, нүхэр Ефремов «Красная Звез- 
да» совхозой директорээр хүдэлмэрилхэеэ ошоһћөн байгаа. 
Тиин мүнөө хараад үзыт, тэрэ совхозойхид ямар ехэ амжал- 
та туйлаа гээшэб. 

Тус совхозой таряалангай газар бүхы дээрээ 14.738 мян- 
ган гектар болоно. Орооһо таряанай ургаса табан жэл с00 
дунда жэшээгээр гектарай 16,5 центнер байһан, тэрэ тоодо 
1962 ондо шәниисын ургаса--3 мянган гектар талмай дээрэ 
гектарай 17 центнер, ешмәэнәй ургаса— 3,2 мянган гектар 
талмай дээрэ 15,2 центнер,горохой ургаса-—451 гектар тал- 
май даарэ 17,9 центнер, орооһотой хүсы — 1.056 гектар тал- 
май дээрэ 15,8 центнер байћан юм. Хэрбээ 1957 ондо нийтэ 
дээрээ 47 мянган центнер орооћо таряан хуряагдаһан байгаа 
ваа, 1963 ондо 163 мянган центнер байгаа. 

1962 ондо еовхозой коллектив мяха абаха түрүүшынгээ 
зорилго дүүргэжэ--хахалагдадаг газарай 100 гектар бүридэ 
75,2 центнер, бусад газарай 100 гектар бүридэ 16 центнер 
годод мяха абанхай. Иимэ ехэ мяха өөһэдынгөө бэлдэлэн тэ- 
жээлээр тэдэнэй абаһыень тэмдэглэха хэрэгтэй. 

Нүхәдүүд, эгээл иимэ хүнүүд, иимэ хүтэлбэрилэгшэд хадаа 
замай залууршад мүн, тэдэнэр хүдөө ажахын үйлэдбэриин 
бүхы хүдәлмарилэгшэдтэ үльгар жэшээ болоно. 

«Союзсельхезтехникэ» тухай хадан үгэ хәләхә һанаатайб. 
Знээнэй хүдәлмариие колхазууд болон еөвхөзуудай ажал хү- 
дэлмэрийн эсэсай үрә дүнгүүдтай холбохо шухала. «СОёльхоз- 
техникын» хүдэлмарилэгшадай хайан ажалай түлөв түлэхэлөө, 
тус хүдаалмэрилэгшэдэй хангадаг ажахынуудтахи ургаеые, 
маяайнь ашаг шэмые, трактер, кембайн болон бусад маши- 
нануудай бүтээсые хараадаа абажа, ажалайнь түлөө түлэха 
хавагтан. (Альга ташалган). Нүхэдүүд, инмэ хурадхалнууд тус 
зұбдөен дээрэ хәләгдәһән үгэнүүдташье, манай хэблэлдэшье 
хәләгдэз Ван. Энэ төн зүйтэй дурадхалнууд байна. 

Одесекә өбластиин «бельхезтехнивын» Цейриковеко отде- 
лениин хүдэлмэрилэгшадай үүехзлые дэмжәмзэр юм. Эдэнэр 
11 көлҳөзой машина замеагые техничеекэ талазрнь комплеке- 
ноор. хангаха ғэһән шиндхабари абаад, мүнөө тада евһэлын- 
гав хүсөөр техвичеена харууВа, зађабарилға хажа байдаг. 
Әнәнь Найн үра дүн харуулна. 1981 өнтай савүулбал, зап- 
частьнуудта гаргашалдаг колхозуудай гаргашанууд 106 мян- 
ган түхэригввр гү, али 30 процентаэр бага болонхой. Маши 
на техникань улам бүтасэтэйғвер харэглэгданэ. 

Белоруеена ССР-эй «Сельхозтехникын» Коныльека отделе- 
нийн, мүн Омеко өбластийн зарим отделенинүүдэй хүдэлмэ- 
рийн баһал инмэ дүй дүршэл тухай намда хөөраһан юм. Энэ 
дүй дүршэлые шудалжа үзэхэ хэрэгтэй. Энэнь ямар үлүү 
Лайн юумз үгэңэб? «Сельхозтехникын» | мастерскойнуудта 
поточно-уазлавай аргаар заһайарилгые бүри һайнаар эмхилхэ- 
жә болохо, гарһаа гаргһан  частьнуудые түргэн һәлгәхын 


| 


тула Їїзлгэжэ байха агрегадуултай ба узелнуудтай байха 
арга олгохо юм. Тиихэ зуура, бүри олон машинанууд ажал- 
ладаг болохо, заһабарилга улам һайн шанартай болохо бай- 
на. Шанарынь һайн байгаа һаа, машинануул заһабарилгын 
һүүләәр удаан саг соо хүдэлмэрилхэ байна бшуу. Эдэ бүга- 
тые эмхидхэлэйнь талаар һайса боложо үзвөл, түрүү хүй түр- 
шэлые дэлгарүүлхә хэрэгтэй. 

Шэнэ газарта болоод холын бусад районуудта ёхө абаса- 
тай машина техникэ үргэнөөр хэрэглэхэ ёһотой. Ёха абасатай 
жатканұудые хэрэглэхзда тон ашагтай байһаниинь дүй дүр- 
шэл дээрэйзэ харагдаа. Жаткын арба метр үргэн мүр гарга- 
хада, ажалай бүтээсэ хоёр дахин ехэ болоно. Мүнөа жэл агар 
газар ашагладаг районуудта үргаса таряагаа ехэ абасатай 
жаткануудаар заатагүй хуряаха арга боломжо бии юм. Ехэ 
абасатай жаткануудые шэнэ газар ашаглалаг районуудта 
түрүүшынхеэ харааб. Энэ ушарта ажалай бүтээсын али 
ехээр дээшэлдэгыень таанар ойлгоно ёһотойт! Орооһо таряа 
хуряалгада хоёр дахин үсөөн хХүлалмәрилагшај ажаллаха 
болоно. 

Энэ хэрэгэй гол шухала зүйлынь гэхадә. тиимэ машина 
техникэ бүтээдэг болохо, тэрээндэ хүнүүдые һургаха, ехэ 
абасатай жаткануудые ашаглан хэрэглэхын тула ћайнаар 
бэлдэхэ шухала. 


Фермэнүүдые оньһожоруулхадаа бидэнэр «карусель» тү" 
хэлэй Наадаг түхеэрэлгэнүүдые бүри \ргэннар харэглэхэ ёһө- 
тойбли. Һүүләй үеда хэдэ хэдэн томо ажахынуудта тиимэ м6 
ханизмууд бүтэагдажә байна. Омско областиин «Красный Ок- 
тябрь» ба «Ермак» совхозуудта үнеэ һаајаг «карусель» гэжа 
түхеэрэлгээр (16 станок даэрэ) час спо 115—137 үнеа һаа- 
на. Запорожскс областиин «Каменка» болон ХХ партсьездын 
нэрэмжэтэ совхозуул 22 станогтой «карусель» гажа түхеэрәл- 
гэнүүдые тогтоонхой юм. Тэндэ час соо 163—178 үнеэ һаяна. 

«Карусель» гэжэ түхеэрэлгые ехэ удха шанартай байһые 
бүтээсэ тухай зарим тэдэы баримтануудые зэргэсүүлэн ха- 
руулаябди: 


«карусель» «ёлочко» 
Станогуудай тоо 16 16 
Час соо хэды үнеэ һаанаб 160 60 
Нэгэ һаалишанлз хэды үнеэн хүртэнәб 53 30 


Хәды шэнээн түмәр гаргашалагланаб 
(час соо нэгэ үнеәндә) килогәаммаар 


«Карусель» гэжэ түхеэрэлгын гха удха шанартай байһые 
хараалаа абажа, КЇЇСС-эй ДЕ үнеэ Наадаг үлэмжэ һайн тү- 
хеэрэлга бии болгохо конкурс үнгэргажа, эгээн ашагтай айн 
тухеарэлгыень шэлэн, үйлэдбэрилха хэрэг эмхидхэхэ ТУХай 
нэгэтэ «Союзсельхозтехникэ» гәжә нэгэдэлтэ даалгаһан юм. 
«Союзсельхозтехникын» тиихә үеын хүтэлбэрилэгшад энэ 
даалгабарида харюусалгагүйгөвр хандажа, «карусель» бү- 
тээлгэдэ бэлэн болоогүй байшоо гэжэ хэлэхэ харэгтэй. Госплан 
оройдоол 1.500 «карусель» хәхә захил предприятинуудта 
үгөөд байна. 

Теэд шэнэ юумэ мэдэрхэ гээшэмнай алим, ажалай бүтээсэ 
дәәшалүүлхэеэ оролдохо гәэшамнай алим? 


Омско областиин «Красный Октябрь» совхозой гагнуурша 
дархан нүхэр И. М. Ленский тухай очерк нэгэтэ киножурнал 
соо хараа һәм, Тәрә нүхэр барагтай һайн түхэлэй «карусель» 
бүтәэһән байна. Тэрэнь гаргаша багатай ба тэрээниие бүтээл» 
гэдэ нилээд бага түмэр хараглэглалэг. 

Заримдаа инженер юумэ зохёогоод, тэрэнаээ һайса малдан- 
гүй, аллуу гаргана. Харин колхоз, совхоздо хөдодоо хүдәлмә- 
рилжэ байдаг гагнуурша дархан юу хэхаеэ һайса хаража, мэ- 
дэжэ байна. Энэ гагнуурша дархан гаргаша багатай машина 
зохёогоо, тэрэнэй «карусель» мэргэжэлтэлэй зохёогшоһоо ДУ- 
туугүй гэхээр байна. Иимэ бүтээмжэнүүдтэ анхаралаа 14- 
бимаар гээшэ ха. 

Колхозуудые тпмодхохо асуудал тушаа хэдэн ажаглалта- 
нуудые хэлэхэ хүсэлтэйб. Нэгэ хэдэн жэлэй саада тээ Мос- 
ковеко болон бусад областьнуудай партийна организацинуул 
ЖЭЖЭ КОЛХОЗУУДЫР ТОМОЛХОХО тушаа Мэдээжэ хүдэлмэ- 
ри хәһән байна. Иимэ хэмжээ ябуулга шухала хэрэгтэй бай- 
гаа. Тэрэ үедэ Московске областнин олохон колхозууд, жэ- 
шээнь, 100—200 гектархан газартай, оройлвол хадэн,ардаад 
толгой малтай байгаа. Колхозуудые томодхоходо, газар ућаяа: 
машина техникэеа бүри һайнаар хэрэглэхэ, ажахыгаа үлэм- 
жә ашагтайгаар эрхилхэ арга олдлоо Пэн. 

Зүгөөр, колхозуулые томодхоходоо, парти тэдэниие хэтэрхы 
томонууд болгожорхнхогүй гәжә урид Һануулаа һән. Тийхэ 
зуураа, томодхоглоһен колхозууд һайнаар хүтэлбарилагдэдэг 
ажахынууд болохо ёїїотой гэжэ хараадаа абаха зэргэтай 
байгаа. 

Колхозуудай ехэ багань тус районай тодорхой эрхз бай- 
далһаа болодог. Жэшэань. Московеко абластийн ТОМӨДХОР- 
доһөн колхозуудые жэжэ колхозуудтай сасуулхада, вима бо- 
лөһөн юм: 


1950 оной янва- 
риин 1-дэ иимэ 


Томодхогдоће- 
нон һүүлээр 


о. байгаа нимэ болоо 
БКолхозуудай төө 6,069 1.419 
Нэгэ колхөз ниитэдээ 
эды шэнээн газартай байгаа 345 га 1.473 га 
тэрэ тооло хахалагдадаг 
газарынь 196 836 
Колхозой үрхэтэ айлнууд 12 164 
Һуурин газарнууд 1 4 
Ажал хэжэ шадаха колхознигууд 67 249 


Московско областиин Эрха байдалыг харааја абажа, эндэ- 
ХИ колхозҳо Хахалагдайаг 800—900 гектар газартай, 4-5 
һуурин газарнуудтай байбал, эгээл таарамжатай гажэ тодђр- 
хейлогдоһон байна. 

Иимэ ажахынуудые амжалтатайгааә хүтэлбэрилжа болохо 
юм. Московско область гээшамнай тэндэ хэдэ мянган килө- 
метр тэгшэ таляан газарай нэмжыжэ байдаг Волго шадарай 
гү, али Украинын талануудтай адли бэшэ, энэмнай Целиннэ 
хизаартай адли бэшэ: Подмосковье гээшэмнай ей мөдөн, НУ- 
га, намаг газар гэжэ хараадаа абаха ёйотой, Тнимаһээ эндэ 
ТОН ТОМО КОЛХОЗүуд байгаад, харин хахалаглалаг газарынь 
аройдоол 900--1000 гектар байжа болохо юм. Тиихә зуура, 
һуурин газарнуудынь дан таруу юм. Тиимэ ажахынуудые хү- 
тэлбэрилхэнь угаа бархэтэй. Гэбәщье, Московско областиин 
хүтэлбэрилэгшэг 1960 оной хабар томе совхозуудые бай- 
гүулха ябадалаар ангаа дашуүрһан байна. Тэдэнэр 8—10 
мянган гектар ба әнээнһээшье даэша хахалагјадаг газартай 
ажахынуудые байгуулжа эхилээ һән. Тиимэ совхозуудта 10-- 
50 һуурин газарнууд нәгэлтүләгдэдэг бэлэй. Үнэн дээрээ б0- 


лоходоо, хүтэлбэрилэгдэмөөр бэшэ томо ажахынуудые бай- 
гуулжархёо бшуу. 

Хэдэн жэшээ харуулхамни. 

Нэгэ совхозой Хах 
Нуурин газар- ахалагдадаг 
нуудай тоо газарынь 

Волоколамска управлениин 
ХХП партсъездын нэрэмжэтэ 
совхез 54 9.526 гектар 
Солнечнеғорско управленийн 
«Дружба» совхоз 63 8.273 - 
Можайска управлениин 
«Влаеть Советов» сөвхөз 57 8.813 — 
«Уварөвений» №2 сөвхөз 53 8.536 - 
Волоколамека управленийн 
«Теряевский» совхоз 56 1.603 - 
Мытищинскә управлениин 
«Победа» еовхөз 56 7.979 — 
Можайска управленийн 
«Рузский» совхоз 53 7213 - 
Ленинсна управлениин 
«Цепелевскэ» совхоз 56 7.725 гектар 

Иимэ жашэзнүүдые өлөөр харуулжа болохо байна. 

50—60 ћүурин тазарнуузай нэғэдүүлэгләһэн совхозые 


хайшан гээл хүтэлбэрилэлтай гәэшэб? —тажэ асуугдаха бай- 
на. Тиимэ бодомжогүй ябадал хэн гаргаа гээшэб? 
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загу Буридд үнэн 


эрхилнэ, гарзала 0руул- 
3-дахи нюур. 


1963 оной мартын 17. 


Түгэсхэлынь 4-дэхи 
нюурта 


Нүхэр Н. С. Хрущевой хэлэћһэн ү 


(Эхинцинь 3-дахи нюурта) 


на. “Энэньшье ойлгосотой. Энэ хадаа хэрэг ажалдаа 
харюусалгагүйгөөр хандаһан ушар болоно. Саашадаа ажахы- 
гаа иимээр эрхилжэ болохогүй, 


Мүнөө юу хэхэ хэрэгтэй0? Болохо газартань дан томо ажа- 
хынуудые дахин жәжэ болгохо ёһотой гээшэ ха. (Альга та- 
шалган). Тиигэжэ болохогүй газартань үйләдбэриие отделени 
отделенинүүдтэнь хүтэлбэрилгын эмхидхэлэй бүри бодомжотой 
дайн арга олохо хэрэгтэй 


Хэдэн арбаад пуурин газарнуудтай, хүтэлбэрилхэдэ хүшэр 
тиимә ажахынуудта хиналтагүй ябадалай, эрхэгэ хэтэрүүлхэ 
элдэб ушарнуудай бии болохо ябадал гарана. Совхозой мүнөө 
үеын хүдэлмэришэн колхозник ябаһан хүн гээшэ. Тәрә 
өөрын гэртэй, огородтой байгаа. Тэрэ мүнөө үнеэтэй болоод, 
тэрээнээ совхозой үбїїз тэжээлээр тэжээнэ. Заримдаа иимә 
ушар гарана. Совхозой малай эдихэ юумээр дутажа байха- 
дань, харин совхозой хүдэлмэришэд өөһәдынгөө үхэр малые 
совхозой үбһэ тэжээлээр эдеэлүүлжэ байдаг. Энэнь ниитын 
үйлэдбэридэ гарза гай хэнэ. Совет засагай бүри түрүүшын 
жэлнүүдтә В. И. Ленин совхозуудай хүдэлмэришэд өөһэдын 
малтай яабашье байха ёїогүй гэжэ хэлэдэг Їїзн, Энэ заа- 
барииень бидэ һанажа ябаха ёһотойбди. 

Өөрынгөө малтай байхада, хүдэлмэришэн, илангаяа эхэнэр- 
нүүд, сагаа ехээр барана, энэнь балал үйлэдбэридэ муугаар 
нүлөөлнэ. 

Коммунистнууд гээгдэнги үзэл бодолтониие лахаад лэ яба- 
ха ёһогүй. Тэдэнәр совхозуудай Хүдэлмэришэдтэ эдэ асуу- 
лалнуудые бодомжотойгоор тайлбарилжа үгэхэ зэргэтэй. Нү- 
хэр И. П. Воловченкын директор байһан Липецкэ областиин 
«Петровский» совхозой хүдэлмэришэд өөһәдын малгүй һэм гэ- 
жэ тэрэ хэлээ һән. Теэд эндэхи хүдэлмэришэн бүхэн өөрынгөө 
гэр бүлынхидтэ, хүүгэдтэ һү, мяха совхозћоо абаха аргатай 
байгаа. Одоол энэмнай ажал хэрэгые бодомжотойгоор эмхидхэ- 
һән ябадал болоно! (Альга ташалган). 

Совхозуулай хүтэлбэрилэгшэл, партийна организацинууд 
хүдэлмэришэдые һү, овощоор хангаха тухай һаналаа табиха 
зэргэтэй. Совхозой ниитын огородуудые бии болгохо, һайн 
һайн столовонуудые эмхидхэхэ, эдеэ хоолой зүйлнүүдые 
вөрынь үнэ сэнгээр худалдаха хэрэгтэй, Нэгэ үгөөр хэлэхэдэ, 
совхозуүдай хүдэлмэришэдые хангаха арга боломжонууд ехэ 
байна. Хэрбээ совхозой лиректорэй, партийна болон профсоюз- 
на организацинуудай эдэ арга боломжонуудаа зүбвөр хэрэг- 
лээ һаа, хүдэлмэришэд энээнииень сэгнэхэ байха. Тиигээ 
һаа, совхозой хүдэлмэришэд вөһэдынгөө малтай байха гэжэ 
оролдохогүй һән. Харин мяха, Пү худалдажа, хонжоо най- 
маа хахын тула мал барижа байдаг хүнүүдтэй тэмсэл ябуул- 
ха хэрэгтэй. 

Саахарай свёклын үрэһә тариха тухай хэдэн үгэ хэлэебди. 
Хэдэн арбаад жэлэй туршада свёклын үрэһэ тарилга саахарай 
заводуудые тойроод лэ эрхилэгдэдэг бэлэй, Иимэ системә Ук- 
раинада мүнөөшье бий юм: совхо3--3авод--трест гээд, харин 
России Федерацида энэ системые эбдэһэн байна. Эндэ трест- 
нүүдые үгы болгожо. харин үрэїэ таридаг Совхозуудые үй- 
лэдбэриин управленинүүдтэ дамжуулан үгэжэрхёо. Совхозуу- 
лые тусхай мэргэжэлтэй болгохо ябадал эбдэгдэжэ, тэрээнэй 

: эсәстэ тус республика дотор колхозуудые болон совхозуудые 
саахарай свёклын һайн шанартай үрэһөөр хангаха ХЭ- 
рэг аюулда оруулагдаћан байна. 

1962 онло саахарай свёклын үрэһәнәй ургаса Украинада 
гектарһаа 14,8 центнер хуряагдаа һэн. Харин Россин Феде- 
раци дотор гектарһаа оройдоол 10,8 центнер суглуулагдаа. 
Краснодарска хизаарта 1960 ондо гектарһаа 10,6 центнер, 
1961 ондо—8,4, 1962—7,1 центнер свёклын үрәһэн абтаа 
бэлэй. 

Россин Федерацида саахарай свёклын үрэһэнэй ажахы Ту- 
шаа буруугаар хандаһан дээрэйээ юун болооб гэхэдэ, тус 
республика 1962 ондо энә ургамалай 150 мянган центнер, 
1963 ондо 138 мянган центнер үрэһэ ондоо тээһээ асарха 
баатай болоо. Саахарай свёклын үрэһэ ургуулха таарамжатай 
Лайн арга боломжотой байгаад, шухала хэрэгтэй үрэһэгүй 
һууха гээшэ гутамшаг ябадал болонол, нүхэдүүд! 

Үрэйэнэй ажахы һайнаар эрхилдэг Украинын олохон совхо- 

уд саахарай свёклын үрэһэ һайнаар ургуулжа абадаг байна. 

эшээлхэдэ, Тернопольско областиин «Подолие» совхоз гек- 
тар бүрийн 26 центнер, Черкасска областиин «Жашковский» 
совхоз — 24 центнер, Кировоградска областиин «Новоукраин- 
ский» совхоз —23,1 центнер, Сумской областиин «Тернов- 
ский» совхоз 23 центнер саахарай свёклын үрэйэ ургуулжа 
абаз. Мэнда саахарай свёклын ехэ үрэһэн хэрэгтэй. Колхо- 
зууд, совхозууд энэ ургамалые фабрикада, буйлуулхын, мүн 
малай тэжээл болгохын тула бүри ехээр тариха ёлотой. Тиимэ- 
Һәз саахарай свёклын үрэһэнэй ажахы эрхилдэг һайн гури- 
мые їэргээн дэлгэрүүлхэ шухала. (Альга ташалган). 


Городууд шадар овош ургуулдаг ба һү һаалиин совхозуу- 
дые эмхидхэхэ асуудалда үшөө дахин танай анхарал хандуул- 
наб. Манай промышленна түб газарнуудай ажалшад овощ, хар- 
таабхаар, һайн һүөөр дүүрэн хангагдаха бїотой. 

Соя тээшэ ехэл һайн ургамал юм. Энээнийе Амар мүрэн ша- 
дархи нютагуудта ургуулхын тула ехэ юумэ хэдэн, партиин 
Амурска обкомой секретарь нүхэр П. И. Морозов тус ургама- 
лай Һайн шанар тухай эндэ хэлэбэ. Һүүлэй үедэ энэ ургама- 
лые Молдавида ургуулха оролдолго гаргажа байнхай. Тэрэшэ- 
лэн Хойто Кавказай, Украинын ба бусад хэдэн нютагуудай 


А 


совхозууд болон колхозуудта соя ургуулха хүдэлмэри ябуул- . 


ха шухала. 

Энэ зүблөөн дээрэ Прасковья Андреевна Малинина үгэ хэлэ- 
хэдээ, өөрынгөө «12-дохи Октябрь» колхозой амжалтанууд 
тухай, ажахынгаа хүдэлмэрилэгшэдэй туйлалан амжалтанууд 
тухай зохидоор хөөрэжэ үгөө. 

Нүхэр Малинина костромской үүлтэрэй үхэрые ехээр магта- 
ба. Гэхэ зуура, үүлтэр сэгнэдэг ойлгомжыень зарим тэды то- 
додхохо хэрэгтэй байна. Костромской үүлтэрәй мал мя- 
ха ехэтэй, арһаниинь райн, үнгэ з\һәнь һайхан байдаг тэжэ 
нүхэр Малинина, хэлэнэ. Тиигэбэшье, мяхан` арһан хоёр һү 
һаалиин үнеэнэй гол шухала юумань бэшэ ха юм. Иимә үнеэ- 
нэй гол юумэн» юуб гэхэдэ, һүнәй гараса, тэрэнэйнь тоћолиг 
болоно. Үнеэнэй хүрин гү, соохор зүһэтэй, улаан гү, эреэн 
байћаниинь манда ямар хамаатайб, тоһолиг һү ехээр лэ үгөө 
һаа Лайн ха юм. Харагша үнеэншье-сагаан һү үгэдэг бэшэ аал. 
(Зал соо энеэлдээн болоно). 

Нүхэр Малинина костромской үүлтэрэй мал тухай альбом 
намда үгөө. Тэрэ альбом соонь иигэжэ бэшээтэй байба: «Кара- 
ваево» учхөзой мал їүрэг ашаг шэмэ үгэлгын талаар онсо 
һайнда тоологдодог. Һүүлэй арбан жэлэй турша соо энэ һүрә- 
гэй үнеэн бүриһөв дунда жэшээгээр 3,8--3,9 процент тоћо- 
лигтой 5 мянган килограммћаа дээшэ һүн һаагдаа». 

Энэнь юун тухай хэлэнэб? «Горки Ленинские» фермынхид 
мүн лэ үнеэн бүриһөө 5 мянган килограмм һү ћаадаг, тиигээд 
тэрэнь 5 процент тойолигтой байдаг лэ. 

Хәрбәэ энәэниие тойон болгожо сэгнэбэл, иимэшүү байха: 

-- «Горки Ленинские» фермын үнеэнэй 5 процент тоћолиг- 
той 5 мянган килограмм Нүнїїөө 250 килограмм тойон абта- 
на; 

-- «Дараваево» учхозой үнеэнэй 3,8—3,9 процент тоћо- 
лигтой 5 мянган килограмм һүнһөө 190—195 килограмм гэ- 
хэ гү, али 55—60 килограммаар бага тойон абтана. 

Хэрбээ эдэ бүгэдые мүнгэн олзодо орүулжа бодобол, «Гор- 
ки Ленинские» фермын үнеэн «Караваево» учхозой үнеэнїээ 
234--255 түхәригөөр ехэ олзо оруулдаг байһыень харана 
бәзэт. 

Ажахынь юундэ үнеэдэй алаг әреэн үнгэ зүйэнЇївө айгаад, 
үнеэн бүрийн 255 түхэригэй сэнтэй 60 килограмм тоһо дутуу 
абаха ёлотой болоноб! (Альга ташалган). 

Тиихэдээ, нүхэр Малинина, таниие нэгэ багаханаар дайраад 
абаба гээшэ хаб. 

П. А. Малинина. Хамаагүй даа, Никита Сергеевич. 

Н. С. Хрущев. Хамаагүй гэнэ түт. Таниие колхозой һайн тү- 
рүүлэгшэ гэжэ би мэдэхэб. Энэ ушар танда туһа болохо, бүри 
һайнаар хүдэлхэ байхат. «Горки Ленинские» ошожо үзэхые- 
тнай танда панамжалаа һәм. Тэндэ ошооб гэжэ та хэлээ һэнта. 
Багсаахада, гол юумыень ойлгоогүй хат. Үшөө дахин ошожо 
үзэгты. 

П. А. Малинина. Эрхэбэшэ ошохобди. 

Н. С. Хрущев. Академик Т. Д. Лысенко үнеэдэй һүнэй 
тойолигые ехэ болтохо асүудалаар олон дахин үгэ хэләһән бай- 
ха. Энэнэй урда тээ, хэдэн жэлэй үедэ, зарим. тәды туршаха 
шалгаха хэрэгтэй... гэжэ болгоомжотойшогоор хэлэдэг байгаа. 
Тэрэньшье зүб. Дүй дүршэл гээшэ удаа дараалан суглардаг, 
тиимэһээ тэрэ теоринь зүб болоно. Мүнөө нүхэр Лысенко 
өөрынгөө хүдэлмэри тухай сэхэ баталан хэлэбэ, 

Нүхэдүүд, энэ асуудалые оролдосотой нэтэрүүгээр шэнжэ- 
лэн шиидхэхэ хэрэгтэй. Һүнэй тоһолигые дээшэлүүлхэ гээ- 
шэ арадай ажахыда ехэ удха шанартай хэрэг болоно. 

Ашаглагдаагүй нөөсэ арга боломжо манда ехэ бии. Та- 
лын нютагуудые, эзэгүй шахуу, эзэгүй тала дайдануудые 
абаад үзэе. Тэмээ үсхэхэ хэрэгтэ буруугаар хандадаг байтаа- 
бди гэжэ нёдондо жэл Турюменеэр ябахадаа хараа һэм. Ӛнэ- 
мнай һү, арһа, эрхим зэргын нооћо үгэдэг тон шухала мал. 
Теэд тэмээн мүнөө үсөөн болошоо. Тэдэниие үлөөһэн газарта 
дайн үрэ туйлагдана. Туркмениин ССР -эй «Ербент» совхоз нэ- 
гэ бүхэнтэй эмэ тэмээнүүдһээ Таалгаха үе соонь 4 мянга үлүү- 
тэй литр һү абадаг гэжэ хэблэлдэ бэшэһые уншаа һәм. Тэмээ- 
нэй Мүн 4-5 процент тойолиг байдаг. Энэнь муу гээшэ аал? 
(Альга ташалган). 

Эзэгүй шахуу, эзэгүйшье тала дайдануудта хони үсхэжә 
болохо байна. Ондоо малай тэндэ амидаржа шадахагүй бай- 
хадань, хонин үдэхэ аргатай. Хониной бирахагүй нютагуудта 
тэмээ үехэжэ болохо. Харууїа, тэжээл багаар эридэг энэ ма- 
лые үсхэжэ, ашаг шэмыень абаха хэрэгтэй. 

Энэ зүблөон дээрэ үгэ хэлэһэн зарим нүхэд хүдөө ажахын 
асуудалнуудаар КЇЇСС-эй ЦК-гай Президиумдэ минии бэшэ- 
һән бэшэгүүдые дурдаба. Хүдөө ажахын хүдэлмэрилэгшэдые 
танилсуулхын тула тэдэ бэшэгүүдые хэблэлдэ тунхаглаха гэ- 
жә хэлсэгдэнхэй. Тэдэ бэшэгүүд 000 табигдаһан зарим асуу- 
далнууд тушаа тогтожо хэлэхые хүсэхэ байнаб. 

Ургаса дээшэлүүлхын түлөө тэмсэлдэ үтэгжүүлгын али ту- 
хай шухала байланийнь элитэ. Үтэгжүүлғтэ бүхы районуудта 
хэрэгтэй, гэбэшье, хара хүрьһэгүй газарта илангаяа шухала 
байна. Үтэгжүүлтэ хэрэглээгүй һаа, хүдөө ажахын үйлэдбэ- 
риие ехээр хүгжөөжэ шадагдахагүй гэжэ эндэ зүб хэлэбэд. 

Партиин Центральна Комитет, Советскэ правительство ХИ- 
миин промышленностиие хүгжөөхэ хэрэгтэ ехэ анхарал хан- 
дуулдаг, минеральна үтэгжүүлгэ элбэгээр үйлэдбэрилэн гарга- 
хын тула зохихо хэмжээ абадаг байна. Хүдөө ажахымнай үтэг- 
жүүлгэ ба химическэ бусад зүйлнүүдые промышленностьћаа 
жэл бүри улам ехээр абадаг болохо. 

Колхозууд, совхозуудта бии байлдан юрын үтэгжүүлтэ ёһћо- 
той Һайнаар ашаглаад, элдэб компостнуудые бэлдәхэ ябадал 


Рейдово-шалгалта юу харуулааб? 


Тарилгада бэлэдхэл—хүн бүхэнэй анхаралда 


эмхидхээд байбал, бүри мүнөө жэлдэ ургасаяа нилээд дээшэ- 
лүүлжэ, шадахабди. Колуоз, совхоз бүхэн үтагжүүлгә бэлдәха 
өөрын "фабрикатай байха ёһотой. Ажахыдаа олон малтай бай» 
гаал аа, тиимэ фабрика бии. болгожо шадагдаха. Хүсэд хү- 
рэхэ үтэгжүүлгэтэй болохын тула газарайнгаа 100 гектар бү- 
ридэ адагынь 25--30 үнеэтэй байха шухала. 

Үнгэрэгшэ жэлдэ Курска областиин Калиновка тосхон ошоо 
һәмди. Тэндэхи полидо томо, залаатай, үндэр шэниисын урга- 
жа байхые хаража, ехээр һайхашааһан байгаадди.. 

Тәндә ябаха үеэрнай хүрінә тосхоной: колхознигууд ера 
бэлэй. к. аг : 

-- Энэ ямар шэнииеә гвәшаё? тэжэасуугаа: һәм. 

— Юу хэлэхэб даа, һайн лэ шэниисэ байна, Теэд хэды Шэ- 
нээн үтэгжүүлгэ тараагдаа гээшэб! *^ 

Гол, үтэгжүүлгэнүүд манай фермэнүүдтэ бэлдэгдэдэг юм гэ- 
жэ Калиновкын колхозой  хүталбэрилэгшэд хүршэнэртөө 
тайлбарилха: ушартай болоо һән. Калиновкынхид эдлүүрийн- 
гээ газарай 100 гектар бүридэ 24 үнеэ баридаг. Энэ жэлдэ 
тэдэнэр таряалан дээрээ 50 мянган тонно наг.шэбха гарга- 
хань. Йимэл даа үтэгжүүлгэнь. 

Мал олон байхадаа наг шэбхэ ехээр бэлэдхэхэ арга олгоно, 
энээнһээ уламжалан газараа һайнаар` ,үтэгжүүлхэ, уртаса 
ехээр абаха аргатай болоно. Гэхэтэй хамта, баян ургаса гээшэ- 
мнай мал олоор үдхэхэ арга олгодог ха юм даа. 

Таряалангай ургасые дээшэлүүлээд, малай тэжээл элбэг 
ехээр бэлэдхээд лэ байбал, эдлүүриин газарай 100 гектар бү- 
ридэ хүртэдэг малай тоо толгойе олошоруулхын түлөө тэмсэл 
амжалтатайгаар ябуулагдаха. Эдлүүрийн газарай 100 гектар 
бүридэ малай олоор хүртэдэг болобол, юрын үтэгжүүлгэнүүдые 
ехээр суглуулха, таряалангайнгаа ургасые улам дээшэлүүлхэ 
арга олгохо бшуу. 

Үйлэдбэриин управленинүүдэй, колхозууд болон совхозуу- 
дай хүтэлбэрилэгшэдтэ эрилтэ ехээр табиха, үнеэдэй, мүн бү- 
хы үхэр малай тоо толгойе түргөөр олошоруулха зорилго 
шиидхэлгэдэ, ашаг шэмыень бүри ехэ болгохо асуудалда тэдэ 
хүтэлбэрилэгшэдэй оролдолго хүсэлэлые гаргуулха шухала. 

Эдлүүрийн газарай 100 гектар бүридэ хүртэдэг үнеадай 
тоо толгойн талаар хэдэн жэлэй туршада олохон область- 
нуудай нэгэл һууридаа ухарилдажа байһћаниинь тон тэсэшә- 
гүй ябадал болоно. Рязанска областиие жэшээ болгон абаад 
үзэе. Энэ областиин колхозууд эдлүүрийн газарай 100 гектар 
бүридэ хэды үнеэтэй байнаб? Энээн тушаа иимә тоонуудые 
дурдажа болохо: 

1960 ондо = 5,1 
1961 ондо -- 5,2 
1962 ондо -- 5,9 

Теэд, ганса эзэнэй иимэ бэшэ байһаниинь гэмшэлтэй. 
1962 ондо Вологолско областиин колхозууд, совхозуудай ЭД- 
лүүрийн газарай 100 гектар бүридэ 8,3 толгой үнеэд, Новго- 
родоко — 8,4, Псковско — 7,7, Брянска — 7,7, Калининека 
-41,9, Костромской — 7,1, Смоленскэ — 8, Тульска — 7,1, 
Кировскэ — 4,8 толгой үнеэд хүртәһән байна. 

100 гектар бүридэ хүртэдэг үнеэдэй Тоо, һүнэй хэмжээн-- 
колхоз болон совхозой хүдэлмэрийн тон шухала дүн, газар та- 
ряалангай ба мал ажалай культурын гэршэ болоно, 

Россин Федерациин, Белоруссииң ба Прибалтийска респуб- 
ликануудай баруун хойто областьнуудтахи хүдөө ажахыг тус- 
хай шэглэл мэргэжэлтэй болгохо тухай хэдэн дурадхал оруул- 
хые хүсэнэб. 

Эндэхи хүдөө ажахын хүгжэхэ шэглэлые эрид хубилгаха, 
мал ажал ехээр хүгжөөжә, эдэ олон нютагуудые һү-мяханай 
мал ажалтай зоно болгохо хэрэгтэй гэйгн һанамжа намда бии. 
Эндэ Нү-мяханай мал ажал, гахай, шубуу, гол түлэб уланай 
шубуу, амжалтатайгаар үдхэжэ оолохо байна. 

Тиихың тулада эдэ нютагуудай товарна ороойыень худал- 
дан абахаяа болихо, малай тэжээл ехээр бэлэдхэлгэда колхд- 
зүүд, совхозуудайнь анхарал оролдолгые хандуулха хэрэг- 
тэй гээшэ ха. 1 

Энэ зонын газарые бүри һайнаар ашатлаха, эндэхи ажахые 
тон зүб шэглэлтэйгээр хүгжөөхэ асуудалда тэхэрихые ШУ- 
халада тоолойон ушар юуб? Эдэ районуудта тон таарахаар 
тэжээлэй ургамалнуудые — кукуруза, горох, саахарай свёк- 
ло, люпин, бобы гэдэгүүдые -- һүүлэй жэлнүүдтэ олоһон бай- 
набди, эдэмнай хүдөө ажахые хүгжөөхэ бүри ехэ арга болом- 
жо олгоно. Энэ зонодо саахарай свёкло пайнаар ургадаг. Нүхәр 
Житков директортэй Москва шадархи совхозоор үнгәрөөшэ 
намар ябаа һэм. Энэ говхоз гектар бүрийн 293 центнер %аа- 
харай свёкло абайан байна. Харин «Горки Ленинские» гэжэ 
ажахын участогуудай нэгэндэ шабарлиг хүрьїэтэй. газарай 
гектар бүриһөө 523 центнер саахарай свёкло ургуулжа аба- 
Һан байгаа. 


Мүнөө манай хүләлмэрилэгшэд гартаа карандаш баряад, 
элдэб ургамалнуудые шэнжэлжэ, сэгнэлтэ үгэдэг, ямар урга- 
мал гектар бүрийдв тэжээлэй олон единица үгэнэб гэжэ 048- 
суулан үзэдэг болоһые харуулан тодорхой бодомжонууд зүб- 
лөөн дээрэ үгэ хәләһән хүнүүдэй мэдээсэлнүүд соо дурдагда- 
кыень дуулажа Пуухада аятай байба. Әдә бодомжонуудтай 
зохилдуулан, эгээн ашаг үрә ехэтэй ургамалнуудые ажахы- 
нуулта шэлэн тариха шухала. 

Энэ зонын зарим областьнуудай хэды шэнээн орооћо таряа 
гүрэнлөв худалдаһыень харагты. 

1962 ондо гүрэндөө хэды шэнээн таряа худалдааб гэбэл: 
Вологодско область-0647 мянган пүүд, Ленинградека— 195 
мянган, Новгородеко -- 561 мянган, Пековско--926 мянган, 


гаар эмхидхэгдэнхэй. Машина, 
түхеэрэлгэнүүдынь хоёр ха- 
лаанда хүдэлгэгдэнэгүй. 
Тарилгын үедэ ажахынуудта 
трактор, машинануудые хоёр 


Хабарайнгаа тарилгые 
гонихон болзор соо һайн ша- 


Костромской -- 981 мянган, Смоленска 
мянган, Владимирска — 2 миллион 16} 
1 миллион 416 мянган лүд. 

Тус зонын совхозуудай центнер таряа 

Вологодско областиин -- 19 түхәриг 
градска - 20 түхэриг 90 мүнгэтэ, Нові 
риг 50, мүнгэтэ, Псковско -- 18 түхэрв 
Гэхэ зуура, Ростовско область 193 миллӣ 


дә худалдаа. Энэ областиин совхозуудта 
әврынь үнэ 1 түхэриг 80 мүнгәтә боло 
Хара хүрьһэгүй зонын областьнууд 
ороопо таряанай орондо зохихо хэмжээт 
худалдаха ёһотой. Тиигэжэ хэдэхэн жэл 
Һан байгаабди, тиихэ сагта энэ хэрэг ё 
хэгдээгүй юм. Тэрээн дээрэһээ юун бол 


ластьнуудые орооһо таряа худалдалгай 
тэдэнэр орооһото ургамалнуудые тарихаа! 
таридаг болойон байгаа. Тиигэһэнэйнь т 
болон областьнуудай хүтэлбэрилэгшэдые 
һанана бэзэт. Мүнөө ухаансараар хүдәлха 
нанаб; таряа худалдахаар түсэблэхэ хә 
тэрэ таряагаа мал ажалай иродуктнуу 

болохо; орооһо таряанай орондо мал аж 
бэлэдхэхэ хэрэгтэй. Тиигэбэл, ашагтай # 

Хартаабха ургуулха тухай хэдэн ажагій 
Московско областьдо хартаайбхаяа муу | 
Москва шадар таригдадаг хартаайхын 48ф 
Рязанека, Орловско, Курска ба бусад 4 
уларилаар үлүү һайн районуудта таридй 
гээшэ ха. Тэрэниие ямар совхозууд, колій 
тодорхойлхо хэрэгтэй, Хартаабха ургуулж 
талаараа ашагтай туїатай юм. Гектар 
центнер хартаабха абаад, хожомынь шэн 
бүриин 25-- 30) центнер ургаса абажа 00 
таабха хуушан паар дээрэ һайнаар ургаж 
ниие июниин һү\лдэ, июлиин эхеэр хурӣ 
ковско областийн түрүү ажахынуудта эрта 
гектар бүрийн 150 центнер ургаса үгэдәй 
таабха хуряажа абаад, намарай шэниисэ Ў 
са абаха байна бшуу. Городуудта хэрэглэ! 
нартай хартаабха ургуулха хэрэгтэй. 
үтэгжүүлгэ ехээр хэрэглэхэ шухала. Хар 
таа минеральна үтэгжүүлгэн\үдыешье 1 
гөөр хадагаламжада байха үедэнь хартааб 
хаахаар бэшэ үтэгжүүлгэнүүдые таараха | 
рааха бологдоно. Ї 

Элдэд зононуудай эрхэ байдалые шэнж 
риин управленинүүд, областной ба реси 
зацинууд хамтын оролдолго гаргажа, элдэб 
хынуудые тусхай шэглэл мэргэжэлтэй бо4№ 
оруулыт, нүхэдүүд. | 
а 1 

Хүндэтэ нүхэдүүд! 

Танай зүблөөн хүдэлмэреэ дүүргэнтэжд 
ләй хүдәлмээи мүнөө үеын гол шухала зү 
дахин онсолон тэмдэглэхые хүсэнэб. Таана и 
шэлтэй болоод, колхозууд, совхозуудтаа 1 
Юрэнхы уряагаар хизаарлангүй, колхозууд 
гаданууд болон фермэнүүдтэ ошожо, үйл 
тон шухала зорилгонуудыг шиидхыт. 7 

Тарилгадаа бэлдэхэ, колхозууд, совхозу 
дэлмэриие эмхитэй һайнаар ябуулжа хүүй 
гол шухала зорилгонуудай нэгэн болоно, #8 
таряа, малай тэжээл бүри ехээр үргуулш 
лон, тарилгынгаа талмайн хубааралые ҮШ 
үсыт. 

Хүдөө ажахын продуктнуудые элбэг ехїй 
лоһон колхозууд, совхозуүд үйлэдбэрийн ў 
бии гэжэ эндэ үгә хэлэлэн хүнүүд хэлээ. Эй 
бүхы колхозууд, совхозуудта дамжуулан ў 
оролдолго гаргаха ёһотой болоод байна! 

Энэмнай үйлэдбэрийн улравлени бүхэн 
хаар зорилго болоно. Манда шадамар хүд 
никэшье, яһала бэрхэ мәргэжэлтэдшье бий 
жотой байгаад, зарим колхозууд, совхозу} 
шалдаа тэсәхын аргагүй. 1) 

Тиимэ ажахынуудай хүдэлмэришэдые 0 
дайнаар бэлдэхэ ба хэрэглэхэ, үтэгжүүлгэй 
газар болон техникэеэ ашаглалгада эзэн 
дал усадхаха, колхознигуудай урмашал Ж| 
гохо хэрэгтэнь үйлэдбэрийн управленинүү 
бал, бүри мүнөө жэлдэ бүхы колхозууд Ф 
шүүлэй хәм зәргэдэ хүргэхөөр ехэ алхах Ч 


Үйлэдбэрийн управленинүүд, партийна Щ 
хозууд, совхозуудые хүтэлбэрилхэ ехэ хүй 
нүүд ба партийна комитедүүдтэ хүдэлмэр 
партиин дүршэл ехэтэй хүдэлмәрилэгшәд ! 


Колхозууд болон совхозуудые хүтэлбэрй 
мэреэ шадамараар эмхидхэхэ, таанарта нар} 
бүхы совет арадай даалгалан ехэ зори 
байха гэжэ хүндэтэ нүхэд, таанартаа 
Комитет этигэнэ. (Нэрьемэ, удаан үргэл 
ган. Бултадаа бодоно). | 


НИНИ СОНЕЧНА , 


Тарилгаяа--12 хо | 


бог | нәө жэлдэ 98) 
гэхэ үрэлэтэй 


хэжэ дүүргэхын 


Үнгэрһэн үдэр бүхэмнай ха- 
барай тарилгын эршэтэ халуун 
ажалай эхилхэ хаһые улам 
улам ойртуулжа байна. 

Байгша оноймнай хабарай 
тарилга урда урдынхийаа он- 
со эрхэ байдалда захалхань 
гээшэ. Юуб гэхэдэ, мүнөө пар- 
тиингаа ЦК-гай ноябриин Пле- 
нумэй шиидхэбэринүүдые бэе- 
лүүлэн, колхоз, єовхоз бүхэн 
орооһћото, тэжээлэй ургамал- 
нуудай, илангаяа шэниисын 
тарилгые эрид үргэдхэжэ, Үн: 
дэр баян ургаса абаха зорил- 
го табинхай ха юм. 

Тиимэһээ энэ жэлдэ Хяаг- 
тын үйлэдбэриин управлениин 
ажахынуудта хабарай тарил- 
гын үедэ трактор, машинаар 
хэхэ хүдэлмэри хэзээ хэзээ- 
нэйхиһээ ехэ болоо. Жэшээл- 
хэдэ, ороойото ургамалнуудай 
тарилга нёдондонойхипоо 47 
процентээр үргэдхэгдэхэ гэхэ 
гү, али гансахан шэниисэ 10 
мянган “гектараар ехэ боло- 
хонь. Гална, байгша ондо уп- 
равлениин колхоз, совхозууд 
аяар 80 мянган гектар газа- 
раа хабар хахалжа тариха 
юм. Мүн 11 мянган га шэнэ, 
залууг газар элдүүрилхэ боло- 
но. 
Теэд энэ бүхы хүдэлмэриие 
хэжэ хойнонь гараха трактор, 
машина, зэмсэгүүдынь хэр 
зэргэ ћайнаар заһабарилагда- 
жа, тарилгада бэлэн болгог- 
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дожо байна гээшэб? 

Эдэ үдэрнүүдтэ үйлэдбэрийн 
управлени, партком, гүрэнэй 
партийна хиналтын комитет 
нютаг бүхэндэ, колхоз, совхоз 
бүхэндэ тусхай шалгалтын ко- 
миссинуудые эмхидхэжэ, ТЭ- 
рээндэ партийна, советскэ Ор- 
гануудай хүтэлбэрилэгшэд, хү- 
дөө ажахын мэргэжэлтэд, 
эдэбхитэд, хүдөө * бэшэгшэдые 
олоор  хабаадуулаа. Тэдэнэр 
ажахынуудта хабарай тарил- 
гада бэлэлхэлые шалгажа, ду- 
туу дундануудыень элирүү- 
лээд, тэрэниие усадхаха ХЭМ- 
жээнүүдые байра дээрэнь 
абана. 

Олониитын хабаадалгатай 
энэ рейдово-шалгалтаар гори- 
тойхон дутагдалнууд элирүү- 
лэгдэнэ. 

Управлени дотор бүхыдөө 
заһабарилагдаха ёһотой 438 
тракторай оройдоол 323-ниинь 
бэлэн болгогдожо гаранхай 
нэрэтэй гэхэ гү, али үшөө 110 
гаран трактор мастерской соо- 
гоо задархай хэбтэнэ. Ондоо- 
гоор хэлэбэл, трактор зайаба- 
рилха түсэб оройдоол 73 про- 
центдэ хүрөөд байна. Энэ хү- 
дэлмэри зарим ажахынуудта 
бүришье аали нобшоор ябуу» 
лагдана. Управлениин томохон 
ажахы--«Дружба» колхозой- 
хид бүхы тракторайнгаа миил 
50 процентые, тэрэшэлэн Сэ- 
лэнгын Тельманэй нэрэмжэтэ 
колхоз—53 процент, Хяагтын 
совхоз--57 процент зайабари- 
лаа. Хабарай тарилгын газаа 
шахуу ороод байхада, трак- 
торай заһабарилгые иимэ 
ехээр унжагайруулхань яашье 
хүлисэшэгүй. 


Сеялкэ, плуг, борной, куль- 
тиватор гэхэ мэтэ зэр зэмсэ- 
гүүдэй заһабарилга  байал 
ехээр удаарна. Жэшээнь, бү- 
хы 486 сеялкэнүүдэй 306-ниинь, 
тракторай 410 плугай 270- 
ниинь заћагдаа нэрэтэй. Илан- 
гаяа «Дружба», Ранжуровая, 
Тельманэй, ХХ партсъездых 
нэрэмжэтэ, «Эрдэм» колхозуул 
ехэхэн гээгдэлдэ оронхой. 

Үрэһэ  хүрэнгэ сэбэрлэлгэ 
тухай. Эндэхи колхоз, Совхо- 
зууд үнгэрэгшэ жэлдэ орооћо 
таряанай бараг һайн ургаса 
абажа, өөлэдтөө хүсэд хүрэх? 
үрэһэ хаажа абаПан байгаа. 
Теэд тэрэнээ хайа сагтань һай- 


Кабанскын үйлэдбэрнин 
дэр бүтээсэтэ 


ников һаалишадтаяа хөөрэлдэжэ 


ажалаараа суурхадаг. 


наар сэбэрлэжэ, тарилгын ша 
нарта хүргэхын түлөө эртээн- 
Нээ анхаралаа табяагүй бай: 
һаниинь гэмшэлтэй. Ажахы- 
нуудта бүхыдөө хаагдаһан хү- 
рэнгын орооћоной оройдоол 70 
процентнь сэбэрлэгдээ. 
Управлени соо гансахай 
«Родина» артелиинхид үрэһэсэ 
бултыень сэбэрлэжэ, тарилгын 
шанарта хүргэнхэй, Харин 
Ранжуровай, ХХ партсъездын 
нэрэмжэтэ колхозуудта, Сэлэн- 
гын, Хяагтын совхозуудта үрэ- 
һэ сэбэрлэхэ хүдэлмэри бүри- 
шье һаа ехээр унжагайржа 
байна. Тоог, складуудта үрэпэ 
сэбэрлэхэ хүдэлмэри тон муу- 


Байгалай 
дээрэ: тус 


управленнин 
Зураг 
байна. 


совхозой парткомой секретарь М. 


халаанда хүдэлгэхэ гэхэдэ ме- 


ханизаторнууд олон дутаха 
болонхой. 
Ажахынуудай хүтэлбэря- 


лэгшэд эдэ бүхы асуудалнуу- 
дые яаралтайгаар шиилхэжэ, 
машина техникые ойрын үлэр- 
нүүдтэ заһажа дүүргэхэ, үрэһ> 
хүрэнгые һаяар сэбэрлэжэ бэ- 
лэн болгохо, механизаторнуу: 
дые олоор бэлдэхэ тушаа эрид 
хэмжээ абаха зэргэтэй, Энэ 
талаар нютагуудта эмхидхэг- 
дэлэн хиналтын комиссинууд, 
эдэбхитэд тэдэндэ туйална, 
арга боломжыень элирүүлэл- 
сэжэ үгэнэ. 


совхозой хоёрдохи отделеннин һаалишад.үи- ' 


ЦЫРЕМПИЛОВЭЙ 


фото. 


Д. Жар- | 


нартайгаар 
тула яһала бэлдээбди. 


Байгша ондо манай лүрбэ- 
дэхи отделени бүхыдөө 2860 
гектар газарта ороопото урга- 
малнуудые тариха юм. Тэрэ- 
нэй 1500 гектартань шэниисэ 
таригдажа, нёдондонойхиһоо 
280 гектараар ехэ болгогдохо. 
Мүн кукурузашье  үнгэрэгшэ 
жэлэйхиһээ Пураггүй ехээр. 
хамта 332 гектарта таригда- 
хань. 

Отделениин 12 тракторай 11- 
ниинь заһагдіжа бэлэн бол- 
гогдоод, үшөө нэгэ трактор- 
най паяар заһабарилгаћһаа га- 
рахаяа байна. Тиихэдэ сеял- 
кэ, плуг, борной гэхэ мэтын 
зэр зэмсэгүүд булта заћаба- 
рилагдажа гүйсэд зэһэгдэнхэй. 
Тарилгын үедэ 12 тракторнай 
бултадаа хоёр халаанда Хү- 
дэлгэгдэхэ юм. Тэдэниие жо- 
лоодон ажаллаха лүршэлтэй 
трактористнууд бии. 

Урдынхидаал үрэһэ хүрэнгэ 
гүрэнї өө худалдажа гү, али 
урипаар абажа, тэрэниие 
аяар 100--120 молоной газар- 
һаа зөөжэ сагаа гээхэ, мүнгэ 
зөөри. гаргахаяг болижо, мү- 
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тэрэнээ сэб 
мнай. 
Мүнөө жэд 


нууднай тария 
звено боложё 
хэнь. Тиим 
бүхы талмай 
хэлэг болгож 
нонуудта 418 
нэр намар: 
дүүрилжэ тар 
гасые хуряай 
тай. Энээнэй 
рист, прид 
баян ургаад 
рилгынгаа 4 
лайн шанарй 
хон сагай туй 
гэхын түла 
Нэгэ үгөөр 8 
даа түгэс 0% 
үлэрһөө ЭМ 
дэлжэ, 3 
13 хүдэлмэр 
шада дүүргїй 
| 

Хэ 

хүрбэй 


47-59, советӣ 


Для междугородных переговоров -16. | 
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Бурятской АССР, 
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